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APPENDIX  L 


ANALYTICAL  DATA 


INSTALLATION  RESTORATION  PROGRAM 


CHEMICAL  REPORT 
Mon  Dec  2  12:40:02  1991 


For  Parameters  : 

Installation  =  Milan  AAP 
Beginning  Date  =  01-jan-90 
Ending  Date  =  2 -dec- 91 

Media  Type  =  Chemical  Soil 
Maximum  (X,  Y)  -  (351656,  3979010) 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-1 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

25.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

30.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

60.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

60.0 

25 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .00e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

60.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 36e+00 

UGG 

60.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 53e+00 

UGG 

30.0 

25 -aug- 1990 

JD17 

PB 

2 . 05e+00 

UGG 

25.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 59e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 10e+00 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

5 . 13e+00 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

JS11 

AL 

1 . 69e+04 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

BA 

2 . 46e+02 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1.86e+00 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CA 

1 . 08e+03 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

25.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

25-aug-l990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

60.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

60.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

30.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

4.07e+01 

UGG 

25.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

4 . 08e+01 

UGG 

60.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

5 . 85e+01 

UGG 

60.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

7 . 16e+01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CU' 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 51e+04 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

K 

9.01e+02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 69e+03 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 30e+03 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 97e+02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

JS11 

V 

4 . 67e+01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results,  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 63e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

1.21e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1.21e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-0l 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-1'  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.20e+00 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-l990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

l.40e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-1  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-l990 

5.0 

25-aug-i990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug- 1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-l990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug- 1990 

5.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug- 19 90 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM18 

UNK516 

LM18 

UNK644 

LM19 

111TCE 

LT 

LM19 

112TCE 

LT 

LM19 

11DCE 

LT 

LM19 

11DCLE 

LT 

LM19 

12DCE 

LT 

LM19 

12DCLE 

LT 

LM19 

12DCLP 

LT 

LM19 

2CLEVE 

ND 

LM19 

2PR0L 

LM19 

ACET 

LT 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

CCL3F 

LT 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH3BR 

LT 

LM19 

CH3CL 

LT 

LM19 

CHBR3 

LT 

LM19 

CHCL3 

LM19 

CL2BZ 

ND 

LM19 

CLC6H5 

LT 

LM19 

CS2 

LT 

LM19 

DBRCLM 

LT 

LM19 

ETC6H5 

LT 

LM19 

MEC6H5 

LT 

LM19 

MEK 

LT 

LM19 

MIBK 

LT 

LM19 

MNBK 

LT 

LM19 

STYR 

LT 

LM19 

T13DCP 

LT 

LM19 

TCLEA 

LT 

LM19 

TCLEE 

LT 

LM19 

TRCLE 

LT 

LM19 

XYLEN 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

2 « 600+00 

UGG 

9 . 67e-01 

UGG 

7 . 26e- 01 

UGG 

4 . 40e- 03 

UGG 

5 . 40e- 03 

UGG 

3 . 90e- 03 

UGG 

2 . 30e- 03 

UGG 

3 . 00e-03 

UGG 

1.70e-03 

UGG 

2 . 90e- 03 

UGG 

1.00e-02 

UGG 

7.26e-03 

UGG 

1.70e-02 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

2.90e-03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

6 . 20e- 03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

5.90e-03 

UGG 

7 . 00e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

5 . 70e-03 

UGG 

8 . 80e- 03 

UGG 

6 . 90e-03 

UGG 

1.10e-03 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

8 . 60e-04 

UGG 

4 . 40e- 03 

UGG 

3 . 10e-03 

UGG 

1 . 70e-03 

UGG 

7 . 80e- 04 

UGG 

7 . 00e-02 

UGG 

2 . 70e-02 

UGG 

3.20e-02 

UGG 

2 . 60e- 03 

UGG 

2 . 80e-03 

UGG 

2 . 40e- 03 

UGG 

8 . 10e-04 

UGG 

2 . 80e-03 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

4 . 88e-01 

UGG 

4 . 88e- 01 

UGG 

4 . 88e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-1  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug~1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25 -aug- 1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25 -aug- 1990 

60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug- 1990 

60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

5.0 

25-aug-1990 

25.0 

25-aug-1990 

30.0 

25-aug-1990 

60.0 

25-aug-1990 

60.0 

25 -aug- 1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

CONCENTRATION  UNITS 


4. 88e-01  UGG 
4 . 88e-01  UGG 
4.96e-01  UGG 
4.96e-01  UGG 
4 . 96e- 01  UGG 
4 . 96e-  01  UGG 
4 . 96e-  01  UGG 
4 . 56e-01  UGG 
4.56e-0l  UGG 
4.56e-01  UGG 
4.56e-01  UGG 
4.56e-01  UGG 
4.24e-01  UGG 
4 . 24e- 01  UGG 
4.24e-01  UGG 
4.24e-01  UGG 
4 . 24e- 01  UGG 
5.24e-01  UGG 
5.24e-01  UGG 
5 . 24e- 01  UGG 
5 . 24e- 01  UGG 
5.24e-01  UGG 
6 . 66e- 01  UGG 
6 . 66e- 01  UGG 
6 . 66e- 01  UGG 
6 . 66e~  01  UGG 
6.66e-01  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
5 . 87e-0l  UGG 
5 . 87e- 01  UGG 
5 . 87e-01  UGG 
5 . 87e- 01  UGG 
5 . 87e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-0l  UGG 
7.31e-0l  UGG 
7.31e-01  UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE 

ADAB-1S 

SAMPLE  SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0  25-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 29e+00 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3  *  050+00 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e-01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0  25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

ADAB-2 

SAMPLE  SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.5  26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0  26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

5.0  26-aug-i990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

15.0  26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

50.0  26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

60.0  27-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

15.0  26-aug-1990 

JD15 

SE. 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

15.0  26-aug-1990 

JD16 

V 

1.37e+01 

UGG 

50.0  26-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 8le-01 

UGG 

60.0  27-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 53e+00 

UGG 

15.0  26-aug- 1990 

JD17 

PB 

3 . 65e+00 

UGG 

5.0  26-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 45e+00 

UGG 

5.0  26-aug-1990 

JD17 

PB 

1.20e+01 

.  UGG 

15.0  26-aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

15.0  26-aug- 1990 

JD19 

AS 

2 . 04e+00 

UGG 

15.0  26-aug- 1990 

JS11 

AL 

1 . 8le+03 

UGG 

15.0  26-aug- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

15.0  26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1. 86e+00 

UGG 

15.0  26-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 34e+02 

UGG 

5.0  26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0  26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

50.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

60.0 

27-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 .05e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1. 50e+01 

UGG 

5.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+oi 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

60.0 

27-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 65e+03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 44e+02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 64e+01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

JS11 

NA 

4 . 06e+02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

l.ioe-oi 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 28e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

1 . 09e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1.09e-01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug- 1990 

15.0 

26-aug- 1990 

15.0 

26-aug-1990 

15.0 

26-aug- 1990 

15.0 

26-aug- 1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

4MP 

LT 

LM18 

4NANIL 

LT 

LM18 

4NP 

LT 

LM18 

ABHC 

ND 

LM18 

ACLDAN 

ND 

LM18 

AENSLF 

ND 

LM18 

ALDRN 

ND 

LM18 

ANAPNE 

LT 

LM18 

ANAPYL 

LT 

LM18 

ANTRC 

LT 

LM18 

B2CEXM 

LT 

LM18 

B2CIPE 

LT 

LM18 

B2CLEE 

LT 

LM18 

B2EHP 

LT 

LM18 

BAANTR 

LT 

LM18 

BAPYR 

LT 

LM18 

BBFANT 

LT 

LM18 

BBHC 

ND 

LM18 

BBZP 

LT 

LM18 

BENSLF 

ND 

LM18 

BENZ ID 

ND 

LM18 

BENZOA 

ND 

LM18 

BGHIPY 

LT 

LM18 

BKFANT 

LT 

LM18 

BZALC 

LT 

LM18 

CHRY 

LT 

LM18 

CL6BZ 

LT 

LM18 

CL  6  CP 

LT 

LM18 

CL6ET 

LT 

LM18 

DBAHA 

LT 

LM18 

DBHC 

ND 

LM18 

DBZFUR 

LT 

LM18 

DEP 

LT 

LM18 

DLDRN 

ND 

LM18 

DMP 

LT 

LM18 

DNBP 

LT 

LM18 

DNOP 

LT 

LM18 

ENDRN 

ND 

LM18 

ENDRNA 

ND 

LM18 

ENDRNK 

ND 

LM18 

ESFS04 

ND 

LM18 

FANT 

LT 

LM18 

FLRENE 

LT 

LM18 

GCLDAN 

ND 

LM18 

HCBD 

LT 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

ICDPYR 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.40e-01 

UGG 

4 . 10e-01 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

2 . 70e- 01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

6 . 20e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 60e- 02 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.90e-02 

UGG 

2 . 00e-01 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

2 . 50e-01 

UGG 

2 . I0e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

l.70e-0l 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

8 . 50e-01 

UGG 

6 . lOe+00 

UGG 

2 . 50e-01 

UGG 

6 . 60e- 02 

UGG 

1 . 90e-01 

UGG 

1.20e-01 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

6 . 20e+00 

UGG 

1.50e-01 

UGG 

2 . 10e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3 . 50e- 02 

UGG 

2 . 40e- 01 

UGG 

3 .10e-01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

6 . 10e-02 

UGG 

1.90e-01 

UGG 

4.50e-01 

UGG 

5 . 30e- 01 

UGG 

5 . 30e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

6 . 80e-02 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

2 . 30e-01 

UGG 

1 . 30e- 01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.90e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

•  UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . I0e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 6O0+O  0 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

6 . 56e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK644 

5 . 47e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

2PR0L 

6 . 56e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

15.0 

26-aug-l990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug -19 90 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4. 88e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

60.0 

27-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

60.0 

27-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

60.0 

27-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

60.0 

27-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

26 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  ADAB-2  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

60.0 

27-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

60.0 

27-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

15.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

60.0 

27-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

26-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

50.0 

26-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

60.0 

27-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.5 

26-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

26-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 3le- 01 

UGG 

15.0 

26-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

50.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

60.0 

27-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

ADAB-2S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.5 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 07e+01 

UGG 

0.5 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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Dec  '  2,  1991  Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-1 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

0.0 

08-sep-1990 

JB01 

5.0 

08-sep-1990 

JB01 

10.0 

08-sep-1990 

JB01 

o 

• 

o 

08-sep-1990 

JD15 

o 

• 

o 

08-sep-1990 

JD16 

5.0 

08-sep-1990 

JD17 

10.0 

08-sep-1990 

JD17 

o 

• 

o 

08-sep-1990 

JD18 

0.0 

08-sep-1990 

JD19 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

HG 

LT 

5.00e-02 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

SE 

LT 

2.50e-01 

V 

8 . 05e+01 

PB 

6 . 77e+00 

PB 

1.45e+01 

AG 

7.58e-02 

AS 

3.58e+00 

AL 

6 . 48e+03 

BA 

1 . 69e+02 

BE 

LT 

1.86e+00 

CA 

1.49e+04 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

FE 

7 . 84e+03 

K 

3 . 34e+02 

MG 

1 . 28e+03 

MN 

1 . 23e+03 

NA 

3 . 48e+02 

NI 

LT 

1.26e+01 

PB 

1 . 54e+01 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

ZN 

5 . 89e+01 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

12EPCH 

3 . 35e-01 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e~01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 23e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CHE10 

1.12e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08 -sep- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08 - sep- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08 -sep- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08 - sep- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

08-sep- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08  -  sep- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08 - sep- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08 -sep- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

08 - sep- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

C16A 

2 . 23e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

0S-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

BSFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

if  ANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

l.40e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08  - sep- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

UNK573 

1. I2e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM18 

UNK608 

2 . 23e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACET 

2 . 53e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

08-sep- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

08  - sep- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08  - sep- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

08  -  sep- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

08  - sep- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

08  -sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

10.0 

08-sep-1990 

LW'?. 

0.0 

08-sep~1990 

LN12 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

CBG-1  (continued) 


COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

NB 

LT 

2.41e+00 

NB 

LT 

2.41e+00 

NB 

LT 

2.41e+00 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

TETRYL 

.  LT 

7.31e-01 

Site:  BORE  CBG-2 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

0.0 

08-sep-1990 

5.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

5.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

0.0 

08-sep-1990 

5.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

10.0 

08-sep-1990 

0.0 

08-sep-1990 

5.0 

08-sep-1990 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

JB01 

HG 

JB01 

HG 

JB01 

HG 

JD15 

SE 

JD16 

V 

JD17 

PB 

JD17 

PB 

JD18 

AG 

JD19 

AS 

JS11 

AL 

JS11 

BA 

JS11 

BE 

JS11 

CA 

JS11 

CD 

JS11 

CD 

JS11 

CD 

JS11 

CO 

JS11 

CR 

JS11 

CR 

BOOL 

CONCENTRATION 

LT 

5 . 00e-02 

LT 

5 . 00e-02 

LT 

5 . 00e-02 

LT 

2 . 50e- 01 

2 . 91e+01 

1.45e+01 

1.47e+01 

LT 

2 . 50e- 02 

9 . 91e+00 

1 . 19e+04 

2 . 21e+02 

LT 

1. 86e+00 

9 . 80e+02 

LT 

3 . 05e+00 

LT 

3 . 05e+00 

LT 

3 . 05e+00 

LT 

1 . 50e+01 

LT 

1.27e+01 

LT 

1 . 27e+01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 


UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

FE 

2 . 18e+04 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

K 

7 . 52e+02 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

MG 

3 . 53e+03 

10.0 

08-sep- 1990 

JS11 

MN 

8 . 050+02 

10.0 

08-sep- 1990 

JS11 

NA 

5 . 78e+02 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

PB 

3 . 02e+01 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

ZN 

l.lle+02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 78e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

10.0 

08 -sep- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-0l 

10.0 

08 -sep- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CHE1L 

2.52e-01 

10.0 

08-sep- 1990 

LM18 

2CHE10 

1 . 26e- 01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

10.0 

08 -sep- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

10.0 

08-sep  -.1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

10.0 

08-sep- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-2  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3. ~0e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBF'iNT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

08 -sep- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

08-sep~1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .I0e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 .90e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-0l 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

08 -sep- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

l.00e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

2PROL 

3 . 78e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACET 

5 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

08  - sep- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 94e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01- j an- 90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-2  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

08-sep-l990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2.60e-03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-l990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD16 

V 

1 . 53e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD16 

V 

1 . 98e+01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 97e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

7 . 36e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

8.43e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

JD19 

AS 

3 . 33e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD19 

AS 

4 . 77e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

AL 

7 . 78e+03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

AL 

7 . 85e+03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 26e+02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 27e+02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CA 

6 . 77e+02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CA 

7 . 24e+02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

09  - sep- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 14e+04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 27e+04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 79e+02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

JS11 

K 

3.8  8e+02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

MG 

1. 81e+03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 82e+03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

MN 

5 . 35e+02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

MN 

5 . 53e+02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 34e+02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

NA 

LT 

1 . 50e+02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

PB 

8 . 02e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.0 

09-sep~1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.0 

09-sep~1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

10.0 

09-sep~1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 .  OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

09 -sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  .  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+ 00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

10.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4. 10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

l.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

09  -sep- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09  -sep- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

09  -sep- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2. 10e-01 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6.10e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL  6  CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 2 Oe -  01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

10.0 

09  -sep- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-0l 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

10.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

10.0 

09-sep- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-l990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0  ' 

09-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

UNK545 

4 . 76e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

UNK546 

1.19e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

UNK547 

3 . 57e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

UNK573 

1.19e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

2PROL 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

2PR0L 

9.51e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACET 

6 . 54e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACET 

1.14e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1. 00e-01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

1.32e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 33e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

10.0 

09  - sep- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4. 88e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 .  5 e  -  0 1 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4. v Se-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.S6e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

LW12 

26ET 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

26E  T 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

2  6Di*T 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

09 -sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

09  - sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-4 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

09-sep~1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JD16 

V 

1.49e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

7 . 52e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

7 • 600+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 32e+00 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2.50e-02 

UGG 

5.0 

09  -sep- 1990 

JD19 

AS 

2*3  80+OO 

UGG 

5.0 

09  - sep- 1990 

JS11 

AL 

6 . 67e+03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

BA 

1.00e+02 

UGG 

5.0 

09  - sep- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

CA 

4 . 12e+02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

l.27e+0l 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

FE 

9 . 85e+03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 60e+02 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

JS11 

MG 

1 . 19e+03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

MN 

4 . 61e+02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

NA 

2 • 880+02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

JS11 

PB 

5 . 80e+01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3.60e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 ..  90e-  02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2  le-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 .  ; 0e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

09 -sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

l.40e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

09  - sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

09  - sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-0i 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

.  09-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

09 -sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2  .  OOe- 01 

UGG 

5.0 

09  -  sep- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6Ue+UU 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 .40e-03 

UGG 

5.0 

09  -sep- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-4  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

2PR0L 

6.90e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACET 

5.93e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 67e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

09  - sep- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

. 60e  ~  03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e~01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

•  LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

09 -sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  BORE 

CBG-4 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0-0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

09  - sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3le-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

CBG-5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  i 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

JD16 

V 

3 . 07e+01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 65e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 39e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD18 

AG 

3 . 96e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JD19 

AS 

7 . 98e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

JS11 

AL 

7.22e+03  ' 

UGG 

10.0 

09  - sep- 1990 

JS11 

BA 

1 . 42e+02 

UGG 

Dec  2 , 


SAMPLE 

DEPTH 


10.0 

10.0 

0.0 

5.0 

10.0 

10.0 

10.0 

0.0 

5.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

0.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10:0 


1991  Installation:  Milan  AAP  Page 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CBG-5 
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SAMPLE 
(ft)  DATE 


09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 

09-sep-1990 


TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

JS11 

CA 

7 . 40e+02 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

JS11 

CR 

2 . 66e+01 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

JS11 

CU 

LT 

5 • 860+OI 

JS11 

FE 

1.46e+04 

JS11 

K 

4 . 89e+02 

JS11 

MG 

1 . 13e+03 

JS11 

MN 

7 . 51e+02 

JS11 

NA 

3 . 59e+02 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

JS11 

PB 

1 . 33e+01 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

LM18 

2  CLP 

LT 

6.00e-02 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.0 

09  -sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

09  -sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep~1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-0l 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.0 

09  - sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

10.0 

09  - sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

09 -Sep- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

09-sep~1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM18 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09  - sep- 1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

PCP 

LT 

1.30e+00 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

PYR 

LT 

3.30e-02 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

112TCE 

LT 

5 .40e-03 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

2PROL 

2 . 33e- 02 

ACET 

3 . 00e- 02 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

CCL3F 

1 . 69e-02 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

CHCL3 

LT  ■ 

8 . 70e-04 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

10.0 

09-sep~1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

09 -sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

09 -sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD16 

V 

7 . 22e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD16 

V 

1.01e+01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 01e-01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 63e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 54e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

2 . 70e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

3 . 93e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 63e+00 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

1.42e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD19 

AS 

1.10e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JD19 

AS 

1.53e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 87e+03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

AL 

2 . 60e+03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 12e+02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CA 

2.32e+02 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1. 50e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

FE 

2 . 53e+03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

FE 

3 . 13e+03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

K 

7.55e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

K 

1. 02e+02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 35e+02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

MG 

1.78e+02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

MN 

3 . 62e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

MN 

4 . 10e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 03e+02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 72e+02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3.13e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3.13e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4.00e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

11-sep- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

11-sep- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

3.2le-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

15.0 

11-sep- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

l.00e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  40 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6.00e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3.60e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 ,90e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 ,90e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6  .  '  0  0 + 0  0 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6  0e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4  .  ;S0e-  01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LMlfc 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  41 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

11-sep- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 • 20e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02  ■ 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6.80e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HPCL. 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2."  e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.;  e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2.00e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

15.0 

11-sep- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

2PR0L 

2 . 17e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

2PROL 

3 . 21e- 02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

ACET 

1.43e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

15.0 

ll-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

CCL3F 

LT 

LM19 

CCL3F 

LT 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH3BR 

LT 

LM19 

CH3BR 

LT 

LM19 

CH3CL 

LT 

LM19 

CH3CL 

LT 

LM19 

CHBR3 

LT 

LM19 

CHBR3 

LT 

LM19 

CHCL3 

LT 

LM19 

CHCL3 

LT 

LM19 

CL2BZ 

ND 

LM19 

CL2BZ 

ND 

LM19 

CLC6H5 

LT 

LM19 

CLC6H5 

LT 

LM19 

CS2 

LT 

LM19 

CS2 

LT 

LM19 

DBRCLM 

LT 

LM19 

DBRCLM 

LT 

LM19 

ETC6H5 

LT 

LM19 

ETC6H5 

LT 

LM19 

MEC6H5 

LT 

LM19 

MEC6H5 

LT 

LM19 

MEK 

LT 

LM19 

MEK 

LT 

LM19 

MIBK 

LT 

LM19 

MIBK 

LT 

LM19 

MNBK 

LT 

LM19 

MNBK 

LT 

LM19 

STYR 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

2.90e-O3 

UGG 

2.90e-03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

3 .20e-03 

UGG 

3 .20e-03 

UGG 

3 . 20e- 03 

UGG 

6.20e-03 

UGG 

6 .20e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

5.90e-03 

UGG 

5.90e-03 

UGG 

7 . 00e-03 

UGG 

7 . 00e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.70e-03 

UGG 

8 • 80e- 0  3 

UGG 

8 . 80e- 03 

UGG 

6.90e-03 

UGG 

6 . 90e- 03 

UGG 

8 . 70e- 04 

UGG 

8.70e-04 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

l.00e-01 

UGG 

8 . 60e- 04 

UGG 

8 . 60e- 04 

UGG 

4.40e-03 

UGG 

4.40e-03 

UGG 

3 . 10e-03 

UGG 

3 .10e-03 

UGG 

1.70e-03 

UGG 

1.70e-03 

UGG 

7 . 80e-04 

UGG 

7 . 80e- 04 

UGG 

7 . 00e-02 

UGG 

7. 00e-02 

UGG 

2 . 70e- 02 

UGG 

2 . 70e-02 

UGG 

3 . 20e- 02 

UGG 

3 . 20e- 02 

UGG 

2 . 60e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e~  03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 .24e- 01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-0l 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

15.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

20.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3le-0l 

UGG 

30.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

CDP-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

12.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

26.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

30.0 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JD16 

V 

9 . 66e+00 

UGG 

30.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 8  0e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

3 . 76e+00 

UGG 

26.0 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 97e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

22.0 

09-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JD19 

AS 

2 . 44e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

AL 

9 . 22e+03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

BA 

1.12e+02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 72e+03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

12.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

26.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

12.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

26.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

30.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

FE 

9 . 55e+03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

K 

6 . 37e+02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 09e+03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

MN 

1.45e+02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

NA 

LT 

1 . 5  0e+02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

PB 

1 . 72e+01 

UGG 

12.0 

09-sep-1990 

JS11 

PB 

2 . 54e+01 

UGG 

22.0 

09  -sep- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

5 . 00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

6 . 50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

4.90e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

5 . 00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

8.50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

9 .00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

3 .45e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

6 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

7.00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

4.25e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

3 . OOe- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

2 . 45e- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

1.45e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

3 .10e-0l 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

7 . 00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

3 . 15e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

2 . 25e+00 

UGG 

22 . 0 

09-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

2 . 75e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

4 . 05e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

4 . 75e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

2.05e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

V • 00s+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

1.50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

1.50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

1.50e+00 

UGG 

22.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

2 . 95e- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

1.00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

3 . 10e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

8 . 50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

1.25e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

1.05e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

1.50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

8 . 50e-01 

UGG 

22 . 0 

09-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

4 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

3 .00e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

1.25e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

3 . 30e-01 

UGG 

22 . 0 

09-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

9 . 50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

6 . 00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

3 . 10e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

7.50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

1 . 05e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 75e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

8 . 50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

3 . 05e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

9 . 50e- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

2 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

2 . 50e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

2 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

3.40e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep~1990 

LM18 

HCBD 

LT 

1 . 15e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

5 . 00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

1.50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

1.45e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

1.65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

1.50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

1.85e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

2.25e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

5 . 00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

l. 00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

9 . 50e-01 

UGG 

22.0 

09-sep- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

22.0 

09  -  sep- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

1.00e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

1.00e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

1.50e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

6 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

PHANTR 

3 . 05e-01 

UGG 

22.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

1. 65e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

1 . 50e+01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM18 

UNK615 

4.73e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

2PROL 

7 . 09e- 01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACET 

GT 

1.00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

22.0 

09-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

22.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP  _ 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09 -sep- 1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09 -sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09 -sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09 -sep- 1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09 -sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-l990 

26.0 

09-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

CCL3F 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH3BR 

LT 

LM19 

CH3CL 

LT 

LM19 

CHBR3 

LT 

LM19 

CHCL3 

LT 

LM19 

CL2BZ 

ND 

LM19 

CLC6H5 

LT 

LM19 

CS2 

LT 

LM19 

DBRCLM 

LT 

LM19 

ETC6H5 

LT 

LM19 

MEC6H5 

LT 

LM19 

MEK 

LT 

LM19 

MIBK 

LT 

LM19 

MNBK 

LT 

LM19 

STYR 

LT 

LM19 

T13DCP 

LT 

LM19 

TCLEA 

LT 

LM19 

TCLEE 

LT 

LM19 

TRCLE 

LT 

LM19 

UNK128 

LM19 

UNK179 

LM19 

XYLEN 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

3.20e-03 

UGG 

6 . 20e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1 . 50e-03 

UGG 

1.82e-02 

UGG 

7 . 00e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

5 . 70e- 03 

UGG 

8 . 80e- 03 

UGG 

6.90e-03 

UGG 

8 . 70e-04 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

8 . 60e-04 

UGG 

4.40e-03 

UGG 

3 .10e-03 

UGG 

1.70e-03 

UGG 

7 . 80e-04 

UGG 

7 . OOe- 02 

UGG 

2 . 70e- 02 

UGG 

3 . 20e- 02 

UGG 

2 . 60e-03 

UGG 

2 . 80e-03 

UGG 

2.40e-03 

UGG 

8 . 10e-04 

UGG 

2 . 80e-03 

UGG 

1 . 18e-02 

UGG 

5 . 91e-02 

UGG 

5 . 62e-03 

UGG 

4 . 88e-01 

UGG 

4 . 88e- 01 

UGG 

4 . 88e-01 

UGG 

4. 88e-01 

UGG 

4 . 88e-01 

UGG 

4.96e-01 

UGG 

4 . 96e-01 

UGG 

4 . 96e- 01 

UGG 

4 . 96e-01 

UGG 

4.96e-01 

UGG 

4.56e-01 

UGG 

4.56e-01 

UGG 

4.56e-01 

UGG 

4 . 56e-01 

UGG 

4 . 56e- 01 

UGG 

4.24e-01 

UGG 

4.24e-01 

UGG 

4.24e-01 

UGG 

4 . 24e- 01 

UGG 

J 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09-sep-1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09 -sep- 1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

0.0 

09-sep-1990 

12.0 

09-sep-1990 

22.0 

09  - sep- 1990 

26.0 

09-sep-1990 

30.0 

09-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

26DNT 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

HMX 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

CONCENTRATION  UNITS 


4 . 24e- 01  UGG 
5.24e-01  UGG 
5 . 24e- 01  UGG 
5 .24e-01  UGG 
5 . 24e- 01  UGG 
5 . 24e- 01  UGG 
6 . 66e-01  UGG 
6.66e-01  UGG 
6.66e-01  UGG 
6.66e-01  UGG 
6 . 66e-01  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
5 . 87e-01  UGG 
5 . 87e- 01  UGG 
5 . 87e-01  UGG 
5 . 87e- 01  UGG 
5 . 87e- 01  UGG 
7 . 31e- 01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 


Site:  BORE  CDP-3 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

25.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

7.63e-02 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

15.0 

12 -sep -19 90 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

20.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

35.0 

12 -sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

JD16 

V 

7 . 35e+00 

UGG 

25 . 0 

12-sep-1990 

JD16 

V 

2 . 07e+01 

UGG 

20.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

2 . 43e+00 

UGG 

25 . 0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 01e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  0.1-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

15.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

0.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-l990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

0.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

20.0 

12-sep-1990 

25.0 

12 -sep- 1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

0.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

20.0 

12 -sep- 1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12 -sep -19 90 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

JD17 

PB 

JD17 

PB 

JD17 

PB 

JD18 

AG 

LT 

JD18 

AG 

LT 

JD19 

AS 

JD19 

AS 

JS11 

AL 

JS11 

AL 

JS11 

BA 

LT 

JS11 

BA 

LT 

JS11 

BE 

LT 

JS11 

BE 

LT 

JS11 

CA 

JS11 

CA 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CO 

LT 

JS11 

CO 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CU 

LT 

JS11 

CU 

LT 

JS11 

FE 

JS11 

FE 

JS11 

K 

JS11 

K 

JS11 

MG 

JS11 

MG 

JS11 

MN 

JS11 

MN 

JS11 

NA 

JS11 

NA 

JS11 

NI 

LT 

JS11 

NI 

LT 

JS11 

SB 

LT 

JS11 

SB 

LT 

JS11 

TL 

LT 

JS11 

TL 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

5 . 66e+00 

UGG 

6 . 95e+00 

UGG 

1 . 32e+01 

UGG 

2.50e-02 

UGG 

2.50e-02 

UGG 

1 . 06e+00 

UGG 

1.13e+00 

UGG 

9 . 63e+02 

UGG 

2 . 3  8e+03 

UGG 

2 . 96e+01 

UGG 

2.96e+01 

UGG 

1.86e+00 

UGG 

1 . 86e+00 

UGG 

1.50e+02 

UGG 

7 . 01e+02 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

1.50e+01 

UGG 

1 . 50e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

5 . 86e+01 

UGG 

5 . 86e+01 

UGG 

1.22e+03 

UGG 

2 . 34e+03 

UGG 

9 . 74e+01 

UGG 

9 . 75e+01 

UGG 

2 . 16e+02 

UGG 

2 . 28e+02 

UGG 

1.51e+00 

UGG 

6 . 04e+01 

UGG 

3 . 18e+02 

UGG 

4 . 05e+02 

UGG 

1 . 26e+01 

UGG 

1 . 26e+01 

UGG 

3 . 80e+00 

UGG 

.  3 . 80e+00 

UGG 

3 . 13e+01 

UGG 

3 . 13e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

12-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+0l 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-0l 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

l.40e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

25.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l.70e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

15.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

25.0 

12 -sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

25.0 

12 -sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

l2-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

l2-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

l2-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep- 1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-l990 

TEST 

METHOD  COMPOUND  BOOL 


LM18  4CANIL  LT 

LM18  4CL3C  LT 

LM18  4CL3C  LT 

LM18  4CLPPE  LT 

LM18  4CLPPE  LT 

LM18  4MP  LT 

LM18  4MP  LT 

LM18  4NANIL  LT 

LM18  4NANIL  LT 

LM18  4NP  LT 

LM18  4NP  LT 

LM18  ABHC  ND 

LM18  ABHC  ND 

LM18  ACLDAN  ND 

LM18  ACLDAN  ND 

LM18  AENSLF  ND 

LM18  AENSLF  ND 

LM18  ALDRN  ND 

LM18  ALDRN  ND 

LM18  ANAPNE  LT 

LM18  ANAPNE  LT 

LM18  ANAPYL  LT 

LM18  ANAPYL  LT 

LM18  ANTRC  LT 

LM18  ANTRC  LT 

LM18  B2CEXM  LT 

LM18  B2CEXM  LT 

LM18  B2CIPE  LT 

LM18  B2CIPE  LT 

LM18  B2CLEE  LT 

LM18  B2CLEE  LT 

LM18  B2EHP  LT 

LM18  B2EHP  LT 

LM18  BAANTR  LT 

LM18  BAANTR  LT 

LM18  BAPYR  LT 

LM18  BAPYR  LT 

LM18  BBFANT  LT 

LM18  BBFANT  LT 

LM18  BBHC  ND 

LM18  BBHC  ND 

LM18  BBZP  LT 

LM18  BBZP  LT 

LM18  BENSLF  ND 

LM18  BENSLF  ND 

LM18  BENZID  ND 

LM18  BENZID  ND 

LM18  BENZOA  ND 


CONCENTRATION 

UNITS 

8 . 10e-01 

UGG 

9 . 50e-02 

UGG 

9.50e-02 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

4.10e-01 

UGG 

4.10e-0l 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3.60e-02 

UGG 

3 . 60e- 02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.90e-02 

UGG 

5.90e-02 

UGG 

2.00e-01 

UGG 

2 . 00e-01 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

6 . 20e- 01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

l.70e-01 

UGG 

2.50e-01 

UGG 

2.50e-01 

UGG 

2 . 10e-01 

UGG 

2.10e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

2 . 70e-01 

UGG 

1 . 70e-01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

8 . 50e-01 

UGG 

8 . 50e-01 

UGG 

6 . 10e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  BORE  CDP-3 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

lb .  U 

12-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

25 . 0 

12-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e~01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0g+0  0 

UGG 

lb .  0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

i.50e-0l 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-0l 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-0l 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

25,0 

12-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02' 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

lb .  0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

25.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

25.0 

12  - sep - 19  9  0 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LM18 

GOLD AN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

25.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

15 . 0 

12  - sep - 19  9  0 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

l2-sep-1990 

15.0 

l2-sep-1990 

25.0 

12 -sep- 1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12 - sep- 1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

l2-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-l990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12 -sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12 -sep- 1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

ICDPYR 

LT 

LM18 

ICDPYR 

LT 

LM18 

ISOPHR 

LT 

LM18 

ISOPHR 

LT 

LM18 

LIN 

ND 

LM18 

LIN 

ND 

LM18 

MEC6H5 

LM18 

MEXCLR 

ND 

LM18 

MEXCLR 

ND 

LM18 

NAP 

LT 

LM18 

NAP 

LT 

LM18 

NB 

LT 

LM18 

NB 

LT 

LM18 

NNDMEA 

ND 

LM18 

NNDMEA 

ND 

LM18 

NNDNPA 

LT 

LM18 

NNDNPA 

LT 

LM18 

NNDPA 

LT 

LM18 

NNDPA 

LT 

LM18 

PCB016 

ND 

LM18 

PCB016 

ND 

LM18 

PCB221 

ND 

LM18 

PCB221 

ND 

LM18 

PCB232 

ND 

LM18 

PCB232 

ND 

LM18 

PCB242 

ND 

LM18 

PCB242 

ND 

LM18 

PCB248 

ND 

LM18 

PCB248 

ND 

LM18 

PCB254 

ND 

LM18 

PCB254 

ND 

LM18 

PCB260 

ND 

LM18 

PCB260 

ND 

LM18 

PCP 

LT 

LM18 

PCP 

LT 

LM18 

PHANTR 

LT 

LM18 

PHANTR 

LT 

LM18 

PHENOL 

LT 

LM18 

PHENOL 

LT 

LM18 

PPDDD 

ND 

LM18 

PPDDD 

ND 

LM18 

PPDDE 

ND 

LM18 

PPDDE 

ND 

LM18 

PPDDT 

ND 

LM18 

PPDDT 

ND 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.30e-01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

2.90e-01 

UGG 

2.90e-01 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

2 . 17e-01 

UGG 

3 . 30e-01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

3 . 70e- 02 

UGG 

3 . 70e- 02 

UGG 

4 . 50e-02 

UGG 

4 . 50e- 02 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

2.00e-01 

UGG 

2.00e-01 

UGG 

1.90e-01 

UGG 

1.90e-01 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1 ,40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

2.00e+00 

UGG 

2.00e+00 

UGG 

2 . 30e+00 

UGG 

2 . 30e+00 

UGG 

2 . 60e+00 

UGG 

2 . 60e+00 

UGG 

l.30e+00 

UGG 

1 . 30e+00 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.10e-01 

UGG 

1.10e-01 

UGG 

2 . 70e-01 

UGG 

2 . 70e- 01 

UGG 

3 . 10e-01 

UGG 

3 .10e-01 

UGG 

3 . 10e-01 

UGG 

3 .10e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-3  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12  - sep- 1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12 -sep- 1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12 -sep- 1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 

25.0  12-sep-1990 

15.0  12-sep-1990 


TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

PYR 

LT 

LM18 

PYR 

LT 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM19 

111TCE 

LT 

LM19 

111TCE 

LT 

LM19 

112TCE 

LT 

LM19 

112TCE 

LT 

LM19 

11DCE 

LT 

LM19 

11DCE 

LT 

LM19 

11DCLE 

LT 

LM19 

11DCLE 

LT 

LM19 

12DCE 

LT 

LM19 

12DCE 

LT 

LM19 

12DCLE 

LT 

LM19 

12DCLE 

LT 

LM19 

12DCLP 

LT 

LM19 

12DCLP 

LT 

LM19 

2CLEVE 

ND 

LM19 

2CLEVE 

ND 

LM19 

2PROL 

LM19 

2PROL 

LM19 

ACET 

LM19 

ACET 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

CCL3F 

LM19 

CCL3F 

LT 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH3BR 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

3 . 30e-02 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

2 . 60e+00 

UGG 

2 . 60e+00 

UGG 

4.40e-03 

UGG 

4.40e-03 

UGG 

5 . 40e-03 

UGG 

5.40e-03 

UGG 

3.90e-03 

UGG 

3 . 90e-03 

UGG 

2 . 30e-03 

UGG 

2.30e-03 

UGG 

3 . 00e-03 

UGG 

3 . 00e-03 

UGG 

1 . 70e-03 

UGG 

1 . 70e- 03 

UGG 

2.90e-03 

UGG 

2 . 90e- 03 

UGG 

1.00e-02 

UGG 

1.00e-02 

UGG 

1. 09e-02 

UGG 

4.93e-02 

UGG 

5 . 04e- 02 

UGG 

5 . 59e-02 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

2 . 90e-03 

UGG 

2.90e-03 

UGG 

3 .20e-03 

UGG 

3 . 20e- 03 

UGG 

3 . 20e- 03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

6.20e-03 

UGG 

6.20e-03 

UGG 

1 . 20e- 02 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

1 . 03e-02 

UGG 

5 . 90e- 03 

UGG 

7 . OOe- 03 

UGG 

7 . 00e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1 . 20e- 02 

UGG 

5 . 70e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CDP-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

25.0 

l2-sep-1990 

15.0 

l2-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

l2-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12 -sep- 1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

l2-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

25.0 

12-sep-1990 

0.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-l990 

15.0 

12-sep-1990 

20.0 

12-sep-l990 

25.0 

12-sep-1990 

35.0 

12-sep-1990 

0.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

15.0 

12-sep-1990 

20.0 

12-sep-1990 

TEST 

METHOD  COMPOUND  BOOL 


LM19  CH3BR  LT 
LM19  CH3CL  LT 
LM19  CH3CL  LT 
LM19  CHBR3  LT 
LM19  CHBR3  LT 
LM19  CHCL3  LT 
LM19  CHCL3  LT 
LM19  CL2BZ  ND 
LM19  CL2BZ  ND 
LM19  CLC6H5  LT 
LM19  CLC6H5  LT 
LM19  CS2  LT 
LM19  CS2  LT 
LM19  DBRCLM  LT 
LM19  DBRCLM  LT 
LM19  ETC6H5  LT 
LM19  ETC6H5  LT 
LM19  MEC6H5  LT 
LM19  MEC6H5  LT 
LM19  MEK  LT 
LM19  MEK  LT 
LM19  MIBK  LT 
LM19  MIBK  LT 
LM19  MNBK  LT 
LM19  MNBK  LT 
LM19  STYR  LT 
LM19  STYR  LT 
LM19  T13DCP  LT 
LM19  T13DCP  LT 
LM19  TCLEA  LT 
LM19  TCLEA  LT 
LM19  TCLEE  LT 
LM19  TCLEE  LT 
LM19  TRCLE  LT 
LM19  TRCLE  LT 
LM19  XYLEN  LT 
LM19  XYLEN  LT 

LW12  135TNB  LT 
LW12  135TNB  LT 
LW12  135TNB  LT 
LW12  -  135TNB  LT 
LW12  135TNB  LT 
LW12  135TNB  LT 
LW12  13DNB  LT 
LW12  13DNB  LT 
LW12  13DNB  LT 
LW12  13DNB  LT 


CONCENTRATION  UNITS 


5 . 70e- 03  UGG 
8 . 80e-03  UGG 
8 . 80e-03  UGG 
6 . 90e-03  UGG 
6.90e-03  UGG 
8 . 70e- 04  UGG 
8 . 70e- 04  UGG 
1.00e-01  UGG 
1.00e-01  UGG 
8 . 60e-04  UGG 
8 . 60e-04  UGG 
4.40e-03  UGG 
4.40e-03  UGG 
3.10e-03  UGG 
3 .10e-03  UGG 
1.70e-03  UGG 
1.70e-03  UGG 
7 . 80e-04  UGG 
7.80e-04  UGG 
7 .00e-02  UGG 
7 . OOe- 02  UGG 
2 . 70e-02  UGG 
2 . 70e-02  UGG 
3.20e-02  UGG 
3 . 20e- 02  UGG 
2 . 60e-03  UGG 
2  -  60e-03  UGG 
2 . 80e-  03  UGG 
2 . 80e-03  UGG 
2.40e-03  UGG 
2.40e-03  UGG 
8.10e-04  UGG 
8.10e-04  UGG 
2 . 80e- 03  UGG 
2 . 80e-03  UGG 
1.50e-03  UGG 
1.50e-03  UGG 

4- 88e-01  UGG 
4 . 88e-01  UGG 
4 . 88e-01  UGG 
4 . 88e-01  UGG 
4 . 88e-01  UGG 
4 . 88e-01  UGG 
4 . 96e-01  UGG 
4 . 96e-01  UGG 
4.96e-01  UGG 
4.96e-01  UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  BORE  CDP-3 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

25.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

35.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

20.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

35 . 0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

1.43e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

3 . 43e+00 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

20.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

35.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

20.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

12 -sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

35.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

15 . 0 

12 -sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

20.0 

12 -sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

35.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 ,41e+00 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

20.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

35.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

15.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

20.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

25.0 

12-sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

35.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

12-sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

15 . 0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

20.0 

12 -sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7. 31e-01 

UGG 

25.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7. 31e-01 

UGG 

35 . 0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7. 31e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-1 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

0.0 

ll-sep-1990 

JB01 

5.0 

ll-sep-1990 

JB01 

10.0 

ll-sep-1990 

JB01 

10.0 

ll-sep-1990 

JD15 

10.0 

ll-sep-1990 

JD16 

5.0 

ll-sep-1990 

JD17 

10.0 

ll-sep-1990 

JD18 

10.0 

ll-sep-1990 

JD19 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

HG 

4 . 81e-01 

HG 

LT 

5 . O0e-O2 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

V 

1.39e+01 

PB 

1 . 68e+01 

AG 

1.28e-01 

AS 

2 .83e+00 

AL 

5 . 86e+03 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

CA 

1 . 36e+03 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CO 

LT 

1.50e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

FE 

6 . 98e+03 

K 

4 . 03e+02 

MG 

5 . 52e+02 

MN 

2 . 56e+02 

NA 

4 . 68e+02 

NI 

LT 

1.26e+01 

PB 

l.lle+01 

PB 

1.33e+01 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

124TCB 

LT 

4 . 00e-01 

12DCLB 

LT 

1.10e+00 

12DPH 

ND 

1.00e+00 

13DCLB 

LT 

1 . 30e+00 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 01 

245TCP 

LT 

1.00e+00 

246TCP 

LT 

1 . 70e+00 

24DCLP 

LT 

1. 80e+00 

24DMPN 

LT 

6 . 90e+00 

24DNP 

LT 

1.20e+01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 


Dec  2,  1991 


Page  61 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-1  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

24DNT 

LT 

LM18 

26DNT 

LT 

LM18 

2  CLP 

LT 

LM18 

2CNAP 

LT 

LM18 

2MNAP 

LT 

LM18 

2MP 

LT 

LM18 

2 NANI L 

LT 

LM18 

2NP 

LT 

LM18 

33DCBD 

LT 

LM18 

3NANIL 

LT 

LM18 

46DN2C 

LT 

LM18 

4BRPPE 

LT 

LM18 

4CANIL 

LT 

LM18 

4CL3C 

LT 

LM18 

4CLPPE 

LT 

LM18 

4MP 

LT 

LM18 

4NANIL 

LT 

LM18 

4NP 

LT 

LM18 

ABHC 

ND 

LM18 

ACLDAN 

ND 

LM18 

AENSLF 

ND 

LM18 

ALDRN 

ND 

LM18 

ANAPNE 

LT 

LM18 

ANAPYL 

LT 

LM18 

ANTRC 

LT 

LM18 

B2CEXM 

LT 

LM18 

B2CIPE 

LT 

LM18 

B2CLEE 

LT 

LM18 

B2EHP 

LM18 

BAANTR 

LT 

LM18 

BAPYR 

LT 

LM18 

BBFANT 

LT 

LM18 

BBHC 

ND 

LM18 

BBZP 

LT 

LM18 

BENSLF 

ND 

LM18 

BENZID 

ND 

LM18 

BENZOA 

ND 

LM18 

BGHIPY 

LT 

LM18 

BKFANT 

LT 

LM18 

BZALC 

LT 

LM18 

CIO 

LM18 

C12 

LM18 

C14A 

LM18 

C16A 

LM18 

CHRY 

LT 

LM18 

CL6BZ 

LT 

LM18 

CL6CP 

LT 

LM18 

CL6ET 

LT 

CONCENTRATION  UNITS 


1.40e+00  UGG 

8 . 50e-01  UGG 

6 . 00e-01  UGG 

3 . 60e-01  UGG 

4 . 90e-01  UGG 

2.90e-01  UGG 

6 . 20e- 01  UGG 

1.40e+00  UGG 

6 .  30e+01  UGG 

4 . 50e+00  UGG 

5 . 50e+00  UGG 

3.30e-01  UGG 

8 . 10e+00  UGG 

9 . 50e-01  UGG 

3 . 30e-01  UGG 

2.40e+00  UGG 

4 . 10e+00  UGG 

1 . 40e+01  UGG 

3 . 00e+00  UGG 

3.00e+00  UGG 

6 . 00e+00  UGG 

3 . 00e+00  UGG 

3 . 60e-01  UGG 

3.30e-01  UGG 

3 .30e-01  UGG 

5 . 90e-01  UGG 

2 . 00e+00  UGG 

3.30e-01  UGG 

2 . 62e+01  UGG 

1 . 70e+00  UGG 

2 . 50e+00  UGG 

2 . 10e+00  UGG 

3 . 00e+00  UGG 

1.70e+00  UGG 

6 . 00e+00  UGG 

9 . 00e+00  UGG 

6 . 00e+01  UGG 

2 . 50e+00  UGG 

6.60e-01  UGG 

1 . 90e+00  UGG 

5 . 10e+01  UGG 

3 . 82e+00  UGG 

1.15e+01  UGG 

5 . lOe+Ol  UGG 

1.20e+00  UGG 

3 . 30e-01  UGG 

6.20e+01  UGG 

1.50e+00  UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-1  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

DBAHA 

LT 

LM18 

DBHC 

ND 

LM18 

DBZFUR 

LT 

LM18 

DEP 

LT 

LM18 

DLDRN 

ND 

LM18 

DMP 

LT 

LM18 

DNBP 

LT 

LM18 

DNOP 

LT 

LM18 

ENDRN 

ND 

LM18 

ENDRNA 

ND 

LM18 

ENDRNK 

ND 

LM18 

ESFS04 

ND 

LM18 

FANT 

LT 

LM18 

FLRENE 

LT 

LM18 

GCLDAN 

ND 

LM18 

HCBD 

LT 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

ICDPYR 

LT 

LM18 

ISOPHR 

LT 

LM18 

LIN 

ND 

LM18 

MEXCLR 

ND 

LM18 

NAP 

LM18 

NB 

LT 

LM18 

NNDMEA 

ND 

LM18 

NNDNPA 

LT 

LM18 

NNDPA 

LT 

LM18 

PCB016 

ND 

LM18 

PCB221 

ND 

LM18 

PCB232 

ND 

LM18 

PCB242 

ND 

LM18 

PCB248 

ND 

LM18 

PCB254 

ND 

LM18 

PCB260 

ND 

LM18 

PCP 

LT 

LM18 

PHANTR 

LT 

LM18 

PHENOL 

LT 

LM18 

PPDDD 

ND 

LM18 

PPDDE 

ND 

LM18 

PPDDT 

ND 

LM18 

PYR 

LT 

LM18 

TCOS 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM18 

UNK515 

LM18 

UNK550 

LM18 

UNK551 

LM18 

UNK552 

LM18 

UNK553 

CONCENTRATION 

UNITS 

2 . 10e+00 

UGG 

3 . 00e+00 

UGG 

3.50e-01 

UGG 

2 . 40e+00 

UGG 

3 .00e+00 

UGG 

1.70e+00 

UGG 

6 . 10e-01 

UGG 

1.90e+00 

UGG 

5 . 00e+00 

UGG 

5 . 00e+00 

UGG 

5 . 00e+00 

UGG 

6 . 00e+00 

UGG 

6 . 80e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 00e+00 

UGG 

2 . 30e+00 

UGG 

1.00e+00 

UGG 

3.00e+00 

UGG 

2 . 90e+00 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

3 . 00e+00 

UGG 

3 . 00e+00 

UGG 

5 . 94e- 01 

UGG 

4 . 50e- 01 

UGG 

1.00e+00 

UGG 

2 . 00e+00 

UGG 

1.90e+00 

UGG 

1.00e+01 

UGG 

l.00e+0l 

UGG 

1.00e+01 

UGG 

1.00e+01 

UGG 

2 . 00e+01 

UGG 

2 . 00e+01 

UGG 

3 . 00e+01 

UGG 

1 . 30e+01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

1.10e+00 

UGG 

3 . 00e+00 

UGG 

3 . 00e+00 

UGG 

3 . 00e+00 

UGG 

3 . 30e-01 

UGG 

2 . 55e+01 

UGG 

3 . 00e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

2 . 55e+01 

UGG 

2 . 55e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  BORE  CLF-1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK554 

2 . 55e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK561 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK568 

5 . 10e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK574 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK587 

2 . 55e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK617 

5 . 10e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK636 

2 . 55e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK641 

2 . 55e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK646 

2 . 55e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

2 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

1 . 95e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

1.15e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

1.50e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

8 . 50e- 03 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

1 . 45e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

2PROL 

2 . 55e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

ACET 

3 . 94e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

5 .  OOe- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

5 .  OOe- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

1 . 45e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

1 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

1.60e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

3.10e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

C6H6 

1 . 25e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

4 . 36e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

2 . 85e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

4 . 40e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

3.45e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

4.35e-03 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

5 .00e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

4 . 30e- 03 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

2 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

1.55e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

8 . 50e- 03 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

3 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

1 . 35e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

1 . 60e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

1. 30e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

1 . 40e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

4 . 05e- 03 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  64 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-1  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

1.40e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

7 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5.87e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3le-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

CLF-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

in 

ll-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JD16 

V 

2 . 33e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 59e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JD17 

PB 

2 . 55e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

ll-sep-1990 

JD18 

AG 

5 . 56e- 02 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JD19 

AS 

6 . 32e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

AL 

4 . 30e+03 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

.  ll-sep-1990 

JS11 

CA 

8 . 94e+02 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

1.48e+0l 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

3 . 62e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

1 . 44e+02 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

FE 

1.12e+04 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 35e+02 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

MG 

4 . 69e+02 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

MN 

2 . 05e+02 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

NA 

5 . 2  6e+02 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

JS11 

PB 

8 . 95e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

5 . 00e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

6.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

4 . 90e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

5 . 00e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

11-sep- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

9.00e-0l 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

3 . 45e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

6 . 00e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

7.00e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

4 . 25e- 01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

3 .00e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

5.0 

11-sep- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

2 . 45e- 01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

1.45e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

3 . 15e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

2 .25e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

2 . 75e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

4BRPPE 

LT 

1.65e-01 

4CANIL 

LT 

4.05e+00 

4CL3C 

LT 

4 . 75e-01 

4CLPPE 

LT 

1.65e-01 

4MP 

LT 

1.20e+00 

4NANIL 

LT 

2 . 05e+00 

4NP 

LT 

7.00e+00 

ABHC 

ND 

1.50e+00 

ACLDAN 

ND 

1.50e+00 

AENSLF 

ND 

3 . 00e+00 

ALDRN 

ND 

1 . 50e+00 

ANAPNE 

LT 

1.80e-01 

ANAPYL 

LT 

1. 65e-01 

ANTRC 

LT 

1.65e-01 

B2CEXM 

LT 

2.95e-01 

B2CIPE 

LT 

1.00e+00 

B2CLEE 

LT 

1.65e-01 

B2EHP 

LT 

3 . 10e+00 

BAANTR 

LT 

8 . 50e-01 

BAPYR 

LT 

1.25e+00 

BBFANT 

LT 

1 . 05e+00 

BBHC 

ND 

1.50e+00 

BBZP 

LT 

8 . 50e~01 

BENSLF 

ND 

3 . 00e+00 

BENZID 

ND 

4 . 50e+00 

BENZOA 

ND 

3 . 00e+01 

BGHIPY 

LT 

1.25e+00 

BKFANT 

LT 

3 . 30e-01 

BZALC 

LT 

9.50e-01 

C16A 

1.27e+00 

CHRY 

LT 

6 . 00e-01 

CL6EZ 

LT 

1 . 65e-01 

CL6CP 

LT 

3 . 10e+01 

CL6ET 

LT 

7.50e-01 

DBAHA 

LT 

1 . 05e+00 

DBHC 

ND 

1.50e+00 

DBZFUR 

LT 

1. 75e-01 

DEP 

LT 

1 . 20e+00 

DLDRN 

ND 

1 . 50e+00 

DMP 

LT 

8.50e-01 

DNBP 

LT 

3.05e-01 

DNOP 

LT 

9 . 50e-01 

ENDRN 

ND 

2 . 50e+00 

ENDRNA 

ND 

2 . 50e+00 

ENDRNK 

ND 

2 . 50e+00 

ESFS04 

ND 

3 . 00e+00 

FANT 

LT 

3.40e-01 

FLRENE 

LT 

1.65e-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

1 . 15e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

5 .  OOe- 01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

1.50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

HXMETA 

1.27e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

1.45e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

1. 65e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

1 . 85e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

2.25e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

5 .00e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

1.00e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

9.50e-0l 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

5.00e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

1.00e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

1.00e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

1.50e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

6 . 50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

1.65e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

1 . 50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

1.50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

1.50e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

1. 65e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

1.50e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK518 

6 . 34e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK524 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK530 

4 .44e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK534 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK545 

2 . 53e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK549 

6 . 34e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK552 

1.27e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK560 

5 . 07e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK567 

2 • 530+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK574 

1.27e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK595 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK628 

6 . 34e- 01  • 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM18 

UNK641 

6 . 34e- 01 

UGG 

5.0 

11-sep- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e-03 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-2  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

llrsep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

-  ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

0.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

0.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

0.0 

ll-sep-1990 

10.0 

ll-sep-1990 

0.0 

ll-sep-1990 

5.0 

ll-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM19 

12DCLE 

LT 

LM19 

12DCLP 

LT 

LM19 

2CLEVE 

ND 

LM19 

2PR0L 

LM19 

ACET 

GT 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

CCL3F 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH3BR 

LT 

LM19 

CH3CL 

LT 

LM19 

CHBR3 

LT 

LM19 

CHCL3 

LT 

LM19 

CL2BZ 

ND 

LM19 

CLC6H5 

LT 

LM19 

CS2 

LT 

LM19 

DBRCLM 

LT 

LM19 

ETC6H5 

LT 

LM19 

MEC6H5 

LT 

LM19 

MEK 

LT 

LM19 

MIBK 

LT 

LM19 

MNBK 

LT 

LM19 

STYR 

LT 

LM19 

T13DCP 

LT 

LM19 

TCLEA 

LT 

LM19 

TCLEE 

LT 

LM19 

TRCLE 

LT 

LM19 

XYLEN 

LT 

LW12 

135TNB 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

135TNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

13DNB 

LT 

LW12 

246TNT 

LW12 

246TNT 

LW12 

246TNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LW12 

24DNT 

LT 

LW12 

24DNT 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.70e-03 

UGG 

2 . 90e-03 

UGG 

1.00e-02 

UGG 

5 . 07e-02 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

2.90e-03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

6 . 20e- 03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

l.50e-03 

UGG 

2 . 06e-02 

UGG 

7 . 00e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

5 . 70e-03 

UGG 

8 . 80e- 03 

UGG 

6 . 90e- 03 

UGG 

8 . 70e-04 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

8 . 60e-04 

UGG 

4 . 40e- 03 

UGG 

3 .10e-03 

UGG 

1. 70e-03 

UGG 

7. 80e-04 

UGG 

7 . 00e-02 

UGG 

2 . 70e-02 

UGG 

3.20e-02 

UGG 

2 . 60e-03 

UGG 

2 . 80e- 03 

UGG 

2.40e-03 

UGG 

8 . 10e-04 

UGG 

2 . 80e-03 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

l.lle+00 

UGG 

4 . 88e-01 

UGG 

4 . 88e-01 

UGG 

7.36e-01 

UGG 

4 . 96e-01 

UGG 

4.96e-01 

UGG 

3 . 51e+01 

UGG 

2.8  7e+03 

UGG 

4 . 56e-01 

UGG 

7. 88e+00 

UGG 

4 . 24e- 01 

UGG 

4 . 24e- 01 

UGG 
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1991 

Installation:  Milan  AAP 
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69 

Analytical 

Results  for 

Chemical 

Soil 

From:  01-;)an-90  To 

:  2 -dec -91 

Site:  BORE 

CLF-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

5 . 22e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12  ' 

HMX 

4 . 55e+02 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

8.20e+01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

4 . 45e+03 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

ll-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

CLF-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

l2-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD16 

V 

1 . 75e+01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD16 

V 

2 . 87e+01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

6 . 26e+00 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

7 . 19e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

8 . 81e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

3 . 06e+01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD19 

AS 

1. 77e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JD19 

AS 

2 . 69e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JS11 

AL 

2 . 25e+03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JS11 

AL 

7.3  8e+03 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

JS11 

BA 

6 . 25e+01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 59e+02 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

5.0 

12-sep-1990 

0.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

0.0 

12-sep-1990 

5.0 

12-sep-1990 

10. 0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-l990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

l2-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12 -sep- 1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12 -sep- 1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-l990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

10.0 

12-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

JS11 

BE 

LT 

JS11 

BE 

LT 

JS11 

CA 

JS11 

CA 

JS11 

CD 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CD 

LT 

JS11 

CO 

LT 

JS11 

CO 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CR  . 

LT 

JS11 

CR 

LT 

JS11 

CU 

LT 

JS11 

CU 

LT 

JS11 

FE 

JS11 

FE 

JS11 

K 

JS11 

K 

JS11 

MG 

JS11 

MG 

JS11 

MN 

JS11 

MN 

JS11 

NA 

JS11 

NA 

JS11 

NI 

LT 

JS11 

NI 

LT 

JS11 

SB 

LT 

JS11 

SB 

LT 

JS11 

TL 

LT 

JS11 

TL 

LT 

JS11 

ZN 

LT 

JS11 

ZN 

LT 

LM18 

124TCB 

LT 

LM18 

124TCB 

LT 

LM18 

12DCLB 

LT 

LM18 

12DCLB 

LT 

LM18 

12DPH 

ND 

LM18 

12DPH 

ND 

LM18 

12EPCH 

LM18 

13DCLB 

LT 

LM18 

13DCLB 

LT 

LM18 

14DCLB 

LT 

LM18 

14DCLB 

LT 

LM18 

1MPYR 

LM18 

1PNAP 

CONCENTRATION 

UNITS 

1 . 86e+00 

UGG 

1 . 86e+00 

UGG 

5 . 34e+02 

UGG 

8 . 50e+02 

UGG 

1.10e+01 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

3 . 05e+00 

UGG 

1 . 50e+01 

UGG 

1 . 50e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

1.27e+01 

UGG 

5.86e+01 

UGG 

5 . 86e+01 

UGG 

4 . 78e+03 

UGG 

9 . 62e+03 

UGG 

1.52e+02 

UGG 

3 . 51e+02 

UGG 

2 . 85e+02 

UGG 

1 . 37e+03 

UGG 

9 . 38e+01 

UGG 

4 . 09e+02 

UGG 

3 . 86e+02 

UGG 

6 . 37e+02 

UGG 

1.26e+01 

UGG 

1.26e+01 

UGG 

3 . 80e+00 

UGG 

3 . 80e+00 

UGG 

3 . 13e+01 

UGG 

3 . 13e+01 

UGG 

3.02e+01 

UGG 

3 . 02e+01 

UGG 

4 . 00e-02 

UGG 

4 . 00e-02 

UGG 

1.10e-01 

UGG 

1.10e-01 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

3 . 55e- 01 

UGG 

1.30e-01 

UGG 

1 . 30e-01 

UGG 

9 . 80e-02 

UGG 

9 . 80e-02 

UGG 

2 . 37e-01 

UGG 

3 . 55e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

l2-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6.00e-02 

UGG 

10.0 

12-sep- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

2MNAP 

1.72e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

12 -sep -19 90 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

l.40e-0l 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.30e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

12-sep- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  72 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

1. 13e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

1.08e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

1. 63e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

12-sep- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

2.91e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

3 . 10e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

BBFANT 

4 . 53e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

12-sep- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

1.23e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

C16A 

4 . 74e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

C7A 

5 . 92e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CARBAZ 

5 . 92e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CHRY 

3 . 63e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01  • 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

4 . 86e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

7 . 10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-0l 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-0l 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

10.0 

l2-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

l . 9  Oe -  01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-0i 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-0l 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

FANT 

8 . 37e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

1.38e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

HXCOS 

1. 07e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

1 . 87e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

10.0 

12 -sep -19 90 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

.  SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NAP 

3 . 04e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3.70e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

l.40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

•  10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.30e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . bUe+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

7 . 83e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

12~sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PYR 

7 . 01e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

TCOS 

1.07e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK546 

4 . 74e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK549 

4 . 74e- 01 

uGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK567 

7 . lle-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK606 

3 . 55e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK607 

4 . 74e- 01 

UGG 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  75 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK624 

9 . 48e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK625 

1.18e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK641 

8.29e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK652 

2 . 37e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK661 

2 . 37e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK671 

9.48e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM18 

UNK684 

9.48e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

l.70e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

2PROL 

5 . 92e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

2PROL 

4 . 92e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACET 

6.42e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACET 

8 . 55e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

l.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

Dec 


2,  1991 


Page  76 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

12-sep-l990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8.70e-04 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CL2BZ  . 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-l990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

l2-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

4.49e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

2.32e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MIBK 

3.46e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

UNK087 

1.31e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

UNK132 

3.28e-02 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

5 . 98e-03 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1. 50e-03 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

12 -sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

1 . 41e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  BORE 

CLF-3 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

5 . 06e-01 

UGG 

0.0 

12 -sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

1 • 60e+00 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

12-sep-l990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

CLF-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

JD16 

V 

1.56e+01 

UGG 

12.0 

13 -sep- 1990 

JD17 

PB 

1 . 12e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-4  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

0.0 

13-sep-1990 

JD17 

5.0 

13-sep-1990 

JD17 

5.0 

13-sep-1990 

.  JD17 

12.0 

13-sep-1990 

JD18 

12.0 

13-sep-1990 

JD19 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep~1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

5.0 

l3-sep-1990 

JS11 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

l3-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

JS11 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-l990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION 


PB 

1. 15e+01 

PB 

1 . 38e+01 

PB 

2 . 22e+01 

AG 

6.40e-02 

AS 

3.41e+00 

AL 

9 . 10e+03 

BA 

1.50e+02 

BE 

LT 

1.86e+00 

CA 

1 . 16e+03 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CO 

LT 

1.50e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CR 

LT 

1.27e+01 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

FE 

1. 04e+04 

K 

5 . 46e+02 

MG 

1 . 63e+03 

MN 

3 . 19e+02 

NA 

4.43e+02 

NI 

LT 

1.26e+01 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

12 . 0 

13-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

l.40e+00 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

12.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

12 . 0 

13-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

l. 70e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBZP 

8 . 29e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

C14A 

1.25e+00 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

C15A 

4.99e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

C16A 

1.25e+01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

12.0 

13  -sep- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 
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*  Analytical  Results  for  Chemical  Soil 

From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  CLF-4  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13 -sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13 -sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13 -sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13 -sep- 1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

12.0 

13-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

DNOP 

LT 

LM18 

ENDRN 

ND 

LM18 

ENDRNA 

ND 

LM18 

ENDRNK 

ND 

LM18 

ESFS04 

ND 

LM18 

FANT 

LT 

LM18 

FLRENE 

LT 

LM18 

GCLDAN 

ND 

LM18 

HCBD 

LT 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

HXC0S 

LM18 

ICDPYR 

LT 

LM18 

ISOPHR 

LT 

LM18 

LIN 

ND 

LM18 

MEXCLR 

ND 

LM18 

NAP 

LT 

LM18 

NB 

LT 

LM18 

NNDMEA 

ND 

LM18 

NNDNPA 

LT 

LM18 

NNDPA 

LT 

LM18 

ODECA 

LM18 

PCB016 

ND 

LM18 

PCB221 

ND 

LM18 

PCB232 

ND 

LM18 

PCB242 

ND 

LM18 

PCB248 

ND 

LM18 

PCB254 

ND 

LM18 

PCB260 

ND 

LM18 

PCP 

LT 

LM18 

PHANTR 

LT 

LM18 

PHENOL 

LT 

LM18 

PPDDD 

ND 

LM18 

PPDDE 

ND 

LM18 

PPDDT 

ND 

LM18 

PYR 

LT 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM18 

UNK549 

LM18 

UNK561 

LM18 

UNK568 

LM18 

UNK574 

LM18 

UNK575 

LM18 

UNK581 

LM18 

UNK587 

LM18 

UNK602 

LM18 

UNK603 

LM18 

UNK617 

LM18 

UNK625 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.90e-01 

UGG 

4 . 50e-01 

UGG 

5 . 30e-01 

UGG 

5.30e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

6 . 80e- 02 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

3 . 30e-01 

UGG 

2 . 30e- 01 

UGG 

1 . 30e-01 

UGG 

3 . 30e-01 

UGG 

3 . 74e- 01 

UGG 

2.90e-01 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

2.70e-0l 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 70e-02 

UGG 

4 . 50e-02 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

2 . 00e-01 

UGG 

1.90e-01 

UGG 

1 . 25e+00 

UGG 

1 . 40e+00 

UGG 

1 . 40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

2 . 00e+00 

UGG 

2 . 30e+00 

UGG 

2 . 60e+00 

UGG 

1.30e+00 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.10e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3 . 10e-01 

UGG 

3 .10e-01 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

2 . 60e+00 

UGG 

1.12e+00 

UGG 

1.12e+00 

UGG 

2 . 49e+00 

UGG 

1.25e+00 

UGG 

9 . 98e- 01 

UGG 

1 .25e+00 

UGG 

6.23e-01 

UGG 

8 . 73e-01 

UGG 

3 . 74e- 01 

UGG 

3 . 74e- 01 

UGG 

7.48e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

UNK626 

1 . 12e+00 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM18 

UNK641 

3 . 74e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT  . 

3.90e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

2PROL 

2.49e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

12'.  0 

13-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

12.0 

13 -sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

12.0 

13 -sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

12.0 

13 -sep- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

12.0 

13 -sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

12.0 

13 -sep- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

l.00e-0i 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

12.0 

13 -sep- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 .10e-04 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE 

CLF-4 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

l3-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

6 . 78e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5.87e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

8.45e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

12.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

CLF-5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft] 

1  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

13-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

6 . 79e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

7 . 50e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 20e+01 

UGG 
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Site:  BORE  CLF-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

13-sep-1990 

JD18 

AG 

3 . 77e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

13-sep-1990 

JD19 

AS 

7 . 77e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 31e+04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 34e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CA 

7 . 77e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD  . 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 26e+04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

K 

5 . 84e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

MG 

2 . 23e+03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

MN 

7 . 06e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 25e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 19e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13  -  Sep- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13 -sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 
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Site:  BORE 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

CLF-5  (continued) 


COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

4MP 

LT 

2.40e-01 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

4NP 

LT 

1.40e+00 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

BAANTR 

LT 

1. 70e-01 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

BGHIPY 

LT 

2.50e~01 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

DEP 

LT 

2 .40e-01 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

DMP 

LT 

1.70e-01  • 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

ENDRNA 

ND 

5 . 3  0e- 01 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Results  for 

Chemical 

Soil 
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(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep~1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1  •  40e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

•  2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01  • 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

l3-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

l.OOe-Ol 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

,  CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13 -sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2.70e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13 -sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

13-sepT1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

13  - sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

l3-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Site:  BORE  LF-1 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

6.94e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 26e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

1.49e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

1.70e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD18 

AG 

4 . 68e- 02 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD19 

AS 

5 . 12e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD19 

AS 

5 . 33e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 31e+04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 42e+04 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

JS11 

BA 

1 . 22e+02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 28e+02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1*8 60+OO 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CA 

6 . 13e+02 

UGG 

5.0 

13  - sep- 1990 

JS11 

CA 

6.41e+02 

UGG 

0.0 

l3-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

l.27e+0l 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 26e+04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 37e+04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

K 

5 . 32e+02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

K 

5 . 82e+02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 22e+03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 61e+03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

MN 

2 . 48e+02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

MN 

3 . 16e+02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

NA 

2 . 620+02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 36e+02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 00e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

V 

4 . lle+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-0l 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.l0e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

13 -sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6.10e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

l.90e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

l.20e-0l 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT. 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 .20e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-0l 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep~1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

l.40e+00 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT' 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-Ql 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-l990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

2PR0L 

9.49e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1. 00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5.70e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

.  UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

l.00e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 .10e-04 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

UNK888 

7 . 12e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4. 88e-01 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4. 88e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  BORE 

LF-1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

.5.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

13 -sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

13 - sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3ie-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

LF-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

l3-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG. 

10.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

8 . 58e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  LF-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 31e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

1.94e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JD19 

AS 

1.95e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 32e+04 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 06e+02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 37e+03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CTJ 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 27e+04 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 47e+02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 44e+03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

MN 

1 . 48e+02 

UGG 

10.0 

13 -sep- 1990 

JS11 

NA 

5 . 59e+02 

UGG 

10.0 

13 -sep- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 37e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

10.0 

13  - sep- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  LF-2  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13 -sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13 -sep- 1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13 -sep- 1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13 -sep- 1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 

10.0  13-sep-1990 


TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

33DCBD 

LT 

LM18 

3NANIL 

LT 

LM18 

46DN2C 

LT 

LM18 

4BRPPE 

LT 

LM18 

4CANIL 

LT 

LM18 

4CL3C 

LT 

LM18 

4CLPPE 

LT 

LM18 

4MP 

LT 

LM18 

4NANIL 

LT 

LM18 

4NP 

LT 

LM18 

ABHC 

ND 

LM18 

ACLDAN 

ND 

LM18 

AENSLF 

ND 

LM18 

ALDRN 

ND 

LM18 

ANAPNE 

LT 

LM18 

ANAPYL 

LT 

LM18 

ANTRC 

LT 

LM18 

B2CEXM 

LT 

LM18 

B2CIPE 

LT 

LM18 

B2CLEE 

LT 

LM18 

B2EHP 

LT 

LM18 

BAANTR 

LT 

LM18 

BAPYR 

LT 

LM18 

BBFANT 

LT 

LM18 

BBHC 

ND 

LM18 

BBZP 

LT 

LM18 

BENSLF 

ND 

LM18 

BENZID 

ND 

LM18 

BENZOA 

ND 

LM18 

BGHIPY 

LT 

LM18 

BKFANT 

LT 

LM18 

BZALC 

LT 

LM18 

CHRY 

LT 

LM18 

CL6BZ 

LT 

LM18 

CL6CP 

LT 

LM18 

CL6ET 

LT 

LM18 

DBAHA 

LT 

LM18 

DBHC 

ND 

LM18 

DBZFUR 

LT 

LM18 

DEP 

LT 

LM18 

DLDRN 

ND 

LM18 

DMP 

LT 

LM18 

DNBP 

LT 

LM18 

DNOP 

LT 

LM18 

ENDRN 

ND 

LM18 

ENDRNA 

ND 

LM18 

ENDRNK 

ND 

LM18 

ESFS04 

ND 

CONCENTRATION 

UNITS 

6 .30e+00 

UGG 

4 . 50e-0l 

UGG 

5.50e-0l 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

8 . 10e-0l 

UGG 

9.50e-02 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

2.40e-0l 

UGG 

4.l0e-0l 

UGG 

1 . 40e+00 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

6.20e-0l 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 60e- 02 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

5 . 90e-02 

UGG 

2 . 00e-0l 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

6.20e-0l 

UGG 

1. 70e-01 

UGG 

2 . 50e- 01 

UGG 

2.l0e-01 

UGG 

2 . 70e-0l 

UGG 

1.70e-0l 

UGG 

6.20e-0l 

UGG 

8 . 50e- 01 

UGG 

6 • 100+00 

UGG 

2 .50e-0i 

UGG 

6 . 60e- 02 

UGG 

1.90e-0l 

UGG 

1.20e-0l 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

6 . 20e+00 

UGG 

1.50e-0l 

UGG 

2.l0e-0l 

UGG 

2.70e-0l 

UGG 

3 . 50e- 02 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

3 .10e-01 

UGG 

1 . 70e-0l 

UGG 

6 . 10e-02 

UGG 

1 . 90e-0l 

UGG 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.30e-01- 

UGG 

5 . 30e- 01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  LF-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13 -sep- 1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13  -sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13 -sep- 1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep- 1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13 -sep- 1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

10.0 

13-sep-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

FANT 

LT 

LM18 

FLRENE 

LT 

LM18 

GCLDAN 

ND 

LM18 

HCBD 

LT 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

ICDPYR 

LT 

LM18 

ISOPHR 

LT 

LM18 

LIN 

ND 

LM18 

MEXCLR 

ND 

LM18 

NAP 

LT 

LM18 

NB 

LT 

LM18 

NNDMEA 

ND 

LM18 

NNDNPA 

LT 

LM18 

NNDPA 

LT 

LM18 

PCB016 

ND 

LM18 

PCB221 

ND 

LM18 

PCB232 

ND 

LM18 

PCB242 

ND 

LM18 

PCB248 

ND 

LM18 

PCB254 

ND 

LM18 

PCB260 

ND 

LM18 

PCP 

LT 

LM18 

PHANTR 

LT 

LM18 

PHENOL 

LT 

LM18 

PPDDD 

ND 

LM18 

PPDDE 

ND 

LM18 

PPDDT 

ND 

LM18 

PYR 

LT 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM19 

111TCE 

LT 

LM19 

112TCE 

LT 

LM19 

11DCE 

LT 

LM19 

11DCLE 

LT 

LM19 

12DCE 

LT 

LM19 

12DCLE 

LT 

LM19 

12DCLP 

LT 

LM19 

2CLEVE 

ND 

LM19 

ACET 

LT 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

6 . 80e-02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

2 . 30e- 01 

UGG 

1.30e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

2 . 90e-01 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3 . 30e-01 

UGG 

3 . 70e-02 

UGG 

4 . 50e- 02 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

2.00e-01 

UGG 

1 . 90e-01 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1 . 40e+00 

UGG 

2 . 00e+00 

UGG 

2 . 3  0e+00 

UGG 

2 . 60e+00 

UGG 

1.30e+00 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.10e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3.l0e-01 

UGG 

3 . I0e-0l 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.60e+00 

UGG 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.40e-03 

UGG 

3 . 90e-03 

UGG 

2 . 30e- 03 

UGG 

3 . OOe- 03 

UGG 

1 . 70e-03 

UGG 

2 . 90e-03 

UGG 

1.00e-02 

UGG 

1.70e-02 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

2 . 90e-03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

3 . 20e- 03 

UGG 

6 . 20e- 03 

UGG 

1 . 20e- 02 

UGG 

1 . 50e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

10.0 

13-sep~1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

10.0 

13-sen-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep~1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI057 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

03-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

246TNT 

9.85e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

0.0 

03 -nov- 1990 

99 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

RDX 

2 . 22e+00 

UGG 

0.0 

03 -nov- 1990 

99 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

03 -nov- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

O 

31-oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

o 

• 

O 

31-oct-1990 

JD16 

V 

LT 

7 . 75e- 01 

UGG 

0.0 

03 -nov- 1990 

JD17 

PB 

1 . 87e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JD17 

PB 

4 . 64e+01 

UGG 

o 

• 

o 

31-oct- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2.50e-02 

UGG 

o 

• 

o 

31-oct-1990 

JD19 

AS 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

AL 

1 . 69e+04 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 86e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

CA 

2 . 90e+04 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

FE 

2 . 49e+04 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

MG 

8 . 45e+03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

MN 

1 . 72e+03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

NA 

4 . 01e+04 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

l.00e-0l 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

l.80e-0l 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6.00e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

- 31-oct- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

31-OCt- 1990 

LM18 

-3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

31-OCt-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

31-OCt-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

31-OCt-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

31-OCt-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

31-OCt- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

31-OCt- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-0l 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

12 DOLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

2PROL 

2 . 14e+00 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 
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Site:  BORE  MI057  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31-OCt-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

31-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI058 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

27-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

27-aug- 1990 

JD17 

PB 

3 . 27e+00 

UGG 

0.0 

27-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

27-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

27-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

27-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

.  27-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

27-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

27-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

27-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . bbe- 01 

UGG 

0.0 

27-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

27-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

27-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI059 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

28- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

28- jul-1990 

JD17 

PB 

3.41e+00 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

28  - jul - 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-0l 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01-jan-90  To: 

Site:  BORE  MI059 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2-dec-91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e-01 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-0l 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

28- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI061 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

29-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 81e-01 

UGG 

0.0 

29-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

29-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0i 

UGG 

0.0 

29-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-0l 

UGG 

0.0 

29-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-0l 

UGG 

0.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-0l 

UGG 

0.0 

29-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

29-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-0l 

UGG 

0.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-0l 

UGG 

Site:  BORE 

MI062 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31- jul-1990 

JD17 

PB 

9 . 56e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

31-jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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Site:  BORE  MI062  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

31-jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

31- jul- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI064 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

100.0 

26-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

JD17 

PB 

2 . 06e+00 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e-01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

100.0 

26-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI065 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 61e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 
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Analytical  : 

Results  for 

Chemical 

Soil 

From:  01-jan 

-90  To 

:  2-dec-91 

Site:  BORE 

MI065 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI067 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

250.0 

09-oct-1990 

JB01 

HG 

5.93e-02 

UGG 

5.0 

09 -oct- 1990 

JD17 

PB 

1.34e+00 

UGG 

5.0 

09 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

JS11 

CR 

1 . 37e+02 

UGG 

250.0 

09-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

250.0 

09 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

250.0 

09-OCt-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

250.0 

09-OCt-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

250.0 

09 -oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

250.0 

09 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

250.0 

09-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

250.0 

09-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

250.0 

09-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI068 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

4 . 76e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 
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Analytical  Results  for  1 

Chemical 

Soil 

From:  01-jan- 

-90  To 

:  2-dec-91 

Site:  BORE  MI070 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

22~oct-1990 

JD17 

PB 

8 . 77e- 01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-OCt-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5.87e-01 

UGG 

0.0 

22-OCt-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  BORE 

TEST 

METHOD 

MI071 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

4.31e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

65.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Site:  BORE  MI072 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

45.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1.74e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

45.0 

25-aug-.1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

45.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

MI073 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

80.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 59e+00 

UGG 

80.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 02e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

80.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

80.0 

20-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI073  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug~1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

93.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI076 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

19 -oct- 1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

19-oct-1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

19-oct-1990 

99 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

19-oct-1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

19-oct-1990 

99 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

19 -oct- 1990 

99 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

0.0 

19 -oct- 1990 

99 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

19 -oct- 1990 

99 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

19 -oct- 1990 

99 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

19-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

19-oct-1990 

JD17 

PB 

9 . 89e- 01 

UGG 

0.0 

19 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

19-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

Site:  BORE 

MI077 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -oct- 1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

22 -oct- 1990 

99 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

99 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

99 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

99  . 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

99 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

99 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

22 -oct- 1990 

99 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

22-oct-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

O 

o 

22-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

22 -oct- 1990 

JD17 

PB 

3 . 53e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


0.0  22 -oct- 1990 
0.0  22 -oct -1990 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 

0.0  24-oct-1990 


:  BORE  MI077 


TEST 

METHOD  COMPOUND 


JS11 

CD 

JS11 

CR 

:e :  BORE 

MI078 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

JB01 

HG 

JD17 

PB 

JS11 

CD 

JS11 

CR 

LW12 

135TNB 

LW12 

13DNB 

LW12 

246TNT 

LW12 

24DNT 

LW12 

26DNT 

LW12 

HMX 

LW12 

NB 

LW12 

RDX 

LW12 

TETRYL 

(continued) 


BOOL  CONCENTRATION 


LT  3 . 05e+00 

LT  1.27e+0l 


BOOL  CONCENTRATION 


LT 

5 . 00e-02 

3 . 02e+00 

LT 

3 . 05 e+00 

LT 

1.27e+0l 

LT 

4 . 88e- 01 

LT 

4 . 96e- 01 

LT 

4 . 56e-01 

LT 

4 . 24e- 01 

LT 

5.24e-01 

LT 

6. 66e-01 

LT 

2.41e+00 

LT 

5 . 87e-0l 

LT 

7.31e-0l 

UNITS 


UGG 

UGG 


UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 


Site:  BORE  MI079 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

01-nov-1990 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

, 01-nov- 1990 

0.0 

0l-nov-1990 

0.0 

01-nov- 1990 

0.0 

01-nov- 1990 

0.0 

01-nov- 1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

JB01 

HG 

JD17 

PB 

JS11 

CD 

JS11 

CR 

LW12 

135TNB 

LW12 

13DNB 

LW12 

246TNT 

LW12 

24DNT 

LW12 

26DNT 

LW12 

HMX 

LW12 

NB 

LW12 

RDX 

LW12 

TETRYL 

BOOL  CONCENTRATION 


LT 

5 . 00e-02 

3 . 04e+00 

LT 

3 . 05e+00 

LT 

1.27e+01 

LT 

4 . 88e-01 

LT 

4 . 96e-01 

LT 

4.56e-01 

LT 

4 . 24e- 01 

LT 

5.24e-01 

LT 

6 . 66e- 01 

LT 

2.4le+00 

LT 

5.87e-01 

LT 

7.3le-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

MI080 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

O  i 
•  | 
O  i 

01-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

01-nov-1990 

JD17 

PB 

1.8  6e+00 

UGG 

0.0 

01-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

01-nov- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

01-nov-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

01-nov-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

01-nov- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

01-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

01-nov- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

01-nov- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- ui 

UGG 

0.0 

01-nov- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

01-nov-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

01-nov-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI081 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

03-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

03-nov-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

0.0 

03-nov- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

03 -nov- 1990 

JD17 

PB 

l.lle+00 

UGG 

0.0 

03-nov- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

03 -nov- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE 

MI  082 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

JD17 

PB 

9 . 20e+00 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

06-nov-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGA- 1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

08-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

25.0 

08  - sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JD16 

V 

2 . 62e+01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 48e- 01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 06e+00 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

JD17 

PB 

1.08e+00 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

JD17 

PB 

3 . 63e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JD17 

PB 

8 . 48e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JD19 

AS 

5 . 99e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

AL 

1.30e+04 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

BA 

l.lle+02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

CA 

7 . 06e+02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

08-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+0l 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

08~sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

25.0 

08~sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 82e+04 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

K 

6 . 44e+02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

MG 

2 . 30e+03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

MN 

8 • 170+02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 18e+02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 260+01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

08~sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CHE1L 

1.19e-01 

UGG 

5.0 

08  - sep- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  115 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep~1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-l990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM18 

UNK573 

1 . 19e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

l.00e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

2PROL 

7.12e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

.  ACET 

1 . 35e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

20.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

25.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

50.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGA- IS 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

08-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

08  - sep- 1990 

JS11 

PB 

l.^le+01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4.  8e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.S6e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

08-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JD16 

V 

1. 14e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JD16 

V 

1 . 50e+0i 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

JD17 

PB 

4.12e-01 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

JD17 

PB 

6 . lle-01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 92e+00 

UGG 

5.0 

06-sep- 1990 

JD17 

PB 

3 . 52e+00 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

JD17 

PB 

4.61e+00 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 15e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JD19 

AS 

2 . 69e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JD19 

AS 

3 . 52e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

AL 

6 . 15e+03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

AL 

6 . 80e+03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1  *  860+  00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 75e+02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 16e+02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

06  - sep- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11  ■ 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

60.0 

07-sep- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

FE 

5 . 72e+03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

FE 

6 . 54e+03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

K 

2 . 21e+02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

K 

2 . 87e+02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

MG 

5 . 19e+02 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

JS11 

MG 

6 • 18e+02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

MN 

6 . 56e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

MN 

7 . 67e+01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 01e+02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 68e+02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

l.40e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 02e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

14  CLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

24  TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

24  TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

24  TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

24  TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-0l 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2CHE1L 

1 . Ole- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2CHE10 

1 . Ole- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .  lOe- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.l0e-01 

UGG 

5.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT- 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-2  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep~1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 3  0e -  01 

UGG 

5.0 

06-sep- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+0  0 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . I0e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM18 

UNK573 

6 . 58e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

2PROL 

1.10e-02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

ACET 

9 . 95e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. d0e-04 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

07- sep- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

60.0 

07-sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

30.0 

07-sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 ,41e+00 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 4le+00 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

07-sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

07-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

07-sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

30.0 

07-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

60.0 

07-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGA-2S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

JS11 

PB 

1. 18e+01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

07-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  126 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

9 . 91e-02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JD16 

V 

4 . 07e+00 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 79e- 01 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 75e+00 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

7 . 07e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1.01e+01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JD19 

AS 

LT 

2.50e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 37e+02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CA 

1.26e+02 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

45.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

90.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CR 

3 . 09e+01 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

FE 

7 . 87e+02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

JS11 

MG 

LT 

5 . 00e+01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

MN 

3 . 16e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

JS11 

NA 

3 . 49e+02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 .  OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6.00e-02 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . I0e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.i0e-0l 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e -  02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6  .  200+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

26.0 

12-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-0l 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

.  UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1. 70e-02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 19e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 • 8  Oe -  03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4  40e-03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3  ..  lOe-  03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.7  0e -  03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

9 . 73e- 04 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

2.28e-03 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

UNK070 

2 . 13e- 02 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

2 . 34e+00 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

90.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

90.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

246TNT 

4 . 07e+03 

UGG 

5.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

)ec  2, 

1991 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

20.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

3 . 39e+02 

UGG 

5.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

90.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

4 . 30e+00 

UGG 

5.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

45.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2  •  41e+0 0 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

3 . 32e+03 

UGG 

5.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

20.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

90.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

20.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

45.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

90.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

0BGA-3S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

13-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

13 -aug- 1990 

JD17 

PB 

4 . 46e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

05-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

15.0 

29-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 15e+01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JD16 

V 

2 . 57e+01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JD17 

PB 

3 . 00e-01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 56e-01 

UGG 

30.0 

29 -aug- 1990 

JD17 

PB 

2 . 33e+00 

UGG 

110.0 

06  - sep- 1990 

JD17 

PB 

3 . 62e+00 

UGG 

15.0 

29 -aug- 1990 

JD17 

PB 

8 . 84e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 14e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JIM  9 

AS 

5 .24e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JD19 

AS 

5 . 72e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

AL 

9 . 16e+03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

AL 

l.lle+04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

BA 

9 . 03e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 03e+02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

CA 

6 . 00e+02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 62e+02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

29-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

29-aug-1990 

JS11 

CR 

4 . 93e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 08e+04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

FE 

1.21e+04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 95e+02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

K 

3 . 97e+02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

MG 

9 . 22e+02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 16e+03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

MN 

1.25e+02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 27e+02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

NA 

4 . 47e+02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

NA 

4 . 59e+02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

PB 

4 . 83e+01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

4 . 58e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

4 . 59e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 .  OOe- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 .90e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-l990 

LM18 

2CHE1L 

1 . 15e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 29e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1.15e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2 . 29e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4CANIL  • 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 100+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 10©+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 6Ue- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2 0e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

i.yoe-oi 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-0l 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

'  5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

l.40e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+00 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3.10e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 60e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM18 

UNK588 

4 . 58e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

2PR0L 

2 . 29e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

2PROL 

5 . 04e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACET 

3 . 85e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19  . 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

6 . 89e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 08e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8.80e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

l.00e-0l 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

l.00e-0l 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e -  03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e -  03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

06-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

15.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

30.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

29-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

30.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

100.0 

05  - sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

15.0 

29-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

29-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

110.0 

06  - sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

15.0 

29-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

15.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

RDX 

1 . 06e+00 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

RDX 

1 . 12e+00 

UGG 

15.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

29-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

29 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

15.0 

29-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

30.0 

29-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

100.0 

05-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

110.0 

06-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3le-01 

UGG 

site:  BORE  0BGA-4S 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JD18 

AG 

4 . 73e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JD18 

AG 

8 . 35e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JD19 

AS 

9 . 55e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JD19 

AS 

1.00e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 38e+04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 54e+04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 28e+02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 79e+02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1.8  6e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 75e+03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 84e+03 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 • 05e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 76e+04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 82e+04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

K 

9  . 53e+02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

K 

1 . 06e+03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

MG 

2 . 10e+03 

UGG 

0.0 

06-sep- 1990 

JS11 

MG 

2 . 21e+03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

MN 

2 . 72e+02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

MN 

2 . 91e+02 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

JS11 

NA 

4 . 19e+02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 44e+02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

PB 

8 . 07e+01 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

JS11 

PB 

1.20e+02 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

JS11 

PB 

1 . 52e+02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 25e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 39e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

ZN 

6 . 90e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

JS11 

ZN 

7.21e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3 0e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3 0e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990  - 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18' 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  0BGA-4S  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-l990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  0BGA-4S  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-0l 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HXMETA 

9 . 17e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

HXMETA 

9 . 47e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  0BGA-4S  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

l.40e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

l  ,40e+00 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

UNK517 

4 . 59e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

UNK517 

4 . 73e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

UNK555 

9 . 17e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

UNK558 

1.15e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM18 

UNK558 

1 . 18e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  0BGA-4S  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACET 

8 . 16e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

06-sep- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

06 - sep- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

06-sep- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 • 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7.80e-04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-19.90 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06  - sep- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

HMX 

2 . 58e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

HMX 

3 . 10e+01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

HMX 

6 . 69e+01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

RDX 

7 . 12e+01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

RDX 

7 . 32e+01 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

RDX 

1 . 33e+02 

UGG 

0.0 

05-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

06-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGA- 5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31- jul-1990 

JB01 

HG 

1.42e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD16 

V 

1.42e+01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

JD17 

PB 

2 . 53e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD17 

PB 

3 . 69e+00 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

JD17 

PB 

1 . 62e+01 

UGG 

o 

in 

31- jul-1990 

JD18 

AG 

LT 

2.50e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD19 

AS 

1 . 83e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

AL 

4 . 87e+03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CA 

1 . 48e+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

FE 

3 . 56e+03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

K 

1 . 37e+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

MG 

6 . 72e+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

MN 

4 . 21e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

NA 

3 . 00e+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31-jul-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

31- jul- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

31-jul-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

31-jul-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

31-]ul-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3 0e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

'  CL SET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-0l 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

31-JU1-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

5.0 

31-3U1-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

31-JU1-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

31-]Ul-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CCL3F 

8 . 07e-03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-  01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-5  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

15.0 

31- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGA-5S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

31- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

31- jul-1990 

JS11 

CR 

2 . 37e+01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGA-  6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

26- jul-1990 

JB01 

HG 

7 . 34e- 02 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

JB01 

HG 

1 . 28e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

30.0 

27- jul - 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

JD17 

PB 

3 . 15e+00 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

JD17 

PB 

4 . 36e+00 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

JD17 

PB 

7 . 47e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Ch  nical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jul-1990 

JD17 

PB 

9 . lle+00 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

JD17 

PB 

1 . 62e+01 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+0  0 

UGG 

40.0 

27-jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

JS11 

CR 

4.50e+01 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

26- jul- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

26  - jul - 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

30.0 

27- jul- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

35.0 

27-jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGA-6  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

26- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12  , 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

26- jul-1990 

LW12  " 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

30.0 

27- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

35.0 

27- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

40.0 

27- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGA- 6S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

JS11 

CR 

2 • 62e+01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGB-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

28-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

35.0 

27-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

35.0 

27-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 92e-01 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 42e- 01 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 92e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JD17 

PB 

7 . 31e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 39e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

AL 

7. 10e+03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

BA 

8 . 45e+01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+ 0  0 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

CA 

8.3 10+02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

25.0 

27-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB - "  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

35.0 

27-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

40.0 

27-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

25.0 

27-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

35.0 

27-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

JS11 

FE 

1.10e+04 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

JS11 

K 

3 . 58e+02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

JS11 

MG 

7 . 76e+02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

JS11 

MN 

1 . 39e+02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 28e+02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 35e+01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 44e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 29e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

2CHE10 

1.15e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

27- aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-2  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .  lOe- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-l990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .  OOe- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

UNK516 

9 . 16e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM18 

UNK628 

1 . 03e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM18 

UNK644 

3 . 44e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e-02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

35.0 

27-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

35.0 

27-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

35.0 

27-aug-l990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

40.0 

27-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

35.0 

27-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

35.0 

27-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

40.0 

27 -aug- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

35.0 

27-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LV-12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

35.0 

27-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

35.0 

27-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

40.0 

27-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

27-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

25.0 

27-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

35.0 

27-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

40.0 

27-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGB-2S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

J'll 

PB 

1 . 05e+01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGB-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

28-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

22.0 

28-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

40.0 

28 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 96e- 01 

UGG 

40.0 

28 -aug- 1990 

JD17 

PB 

4 . 45e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

JD17 

PB 

4 . 98e- 01 

UGG 

22.0 

28-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 33e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 33e+00 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28 -aug- 1990 

JD19 

AS 

5 . 45e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 71e+04 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

BA 

1.6  6e+02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1.8  6e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

CA 

8.2 le+02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

22.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

35.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

35.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

40.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

22.0 

28-aug-1990 

JS11 

CR 

9 . 57e+01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

35.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

40.0 

28-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 52e+04 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

K 

7 . 85e+02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 22e+03 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

MN 

1 . 13e+03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 09e+02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

JS11 

V 

5.05e+01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

1.22e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1.22e-01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e -  02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1  .  30e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

MEC6H5 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-0l 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 6O0+OO 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM18 

UNK516 

9 . 76e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  BORE  OBGB-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT  ' 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03. 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 • 80e- 03 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

22.0 

28-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

40.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

22.0 

28-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

35.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

40.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

22.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

40.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

22.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

Dec  2, 

1991 
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Analytical  Results  for  < 

Chemical 

Soil 

From:  01-jan- 
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Site:  BORE  OBGB-3 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

40.0 

28-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

22.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

40.0 

28-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

22.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

35.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

40.0 

28-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

22.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

35.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.4le+00 

UGG 

35.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 4le+00 

UGG 

40.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

22.0 

28 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

40.0 

28-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

28-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

22.0 

28-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

35.0 

28-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

40.0 

28-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-0l 

UGG 

Site:  BORE  OBGB-3S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

28-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

28-aug-1990 

JS11 

PB 

1.27e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
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Site:  BORE  OBGB-4 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 05e+00 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 78e+00 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

JD17 

PB 

4 . 09e+00 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

JD17 

PB 

5 . 58e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 95e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JD19 

AS 

4 . 78e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

AL 

1 . 16e+04 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BA 

1 . 14e+02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1.86e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 42e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

85.0 

24 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CR 

2 . 68e+01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

15.0 

23-aug-1990 

js- 1 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

jr  i 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

js:  l 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

JSll 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JSll 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

JSll 

FE 

1 . 22e+04 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JSll 

K 

5 . 32e+02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

JSll 

MG 

1 . 33e+03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JSll 

MN 

1 . 45e+02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

JSll 

NA 

4 . 74e+02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

JSll 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

JSll 

SB 

LT 

3 . Q0e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JSll 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JSll 

V 

3 . 5  3  e+ 0 1 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

JSll 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-4  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1. 30e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  167 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

l. ?0e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . D0e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

UNK530 

1 . 16e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

7 . 42e- 03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7.80e-04 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

EOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

1 . 21e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

15.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

15.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

3 . I0e+0l 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 4le+00 

UGG 

15.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

45.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

4 . 45e+01 

UGG 

5.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

15.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

45.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

85.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  0BGB-4S 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

4.49e+01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGB-5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

1. 08e-01 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

1.23e-01 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

JD16 

V 

2 . 12e+00 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

JD17 

PB 

7.29e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 62e+00 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 73e+00 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 59e+01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JD19 

AS 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 03e+02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

CA 

LT 

5 . 90e+01 

UGG 

5.0 

21 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

1 . 07e+02 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

21 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+0l 

UGG 

25.0 

21 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

FE 

3 . 74e+02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MG 

LT 

5 . 00e+0l 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

MN 

1.44e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 55e+02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

JS11 

PB 

1 . 08e+01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

8 . 87e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

3 . 33e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2 . 22e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+00 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6  •  20e+0 0 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+0  0 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

2PROL 

2 . 22e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-l990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e- 04 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

25.0 

21 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

21 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

45.0 

21-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

21-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

21-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

21-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

25.0 

21-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

45.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

105.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

21-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

25.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

45.0 

21-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

105.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

21-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

21 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

25.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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(continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


TEST 

METHOD  COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION  UNITS 


45.0  21-aug-1990  LW12  TETRYL 

105.0  22-aug-1990  LW12  TETRYL 


LT 

LT 


7 . 31e- 01 
7.31e-01 


UGG 

UGG 


Site:  BORE  OBGB-5S 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

21-aug- 1990 

JB01 

HG 

2 .48e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

PB 

3.29e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGB-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jul-1990 

JB01 

HG 

7.37e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JD16 

V 

4 . 82e+01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

JD17 

PB 

1 . 97e+00 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

JD17 

PB 

2 . 39e+00 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

JD17 

PB 

3 . 12e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JD17 

PB 

9 . 93e+00 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

JD17 

PB 

1 . 55e+01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JD18 

AG 

3 . 99e- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28- jul-1990 

JD19 

AS 

5.28e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

AL 

1 . 56e+04 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

BA 

1 . 30e+02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

CA 

8 . 85e+02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 .  U5e+00 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

JS11 

CR 

2 . 12e+01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

CR 

2 . 73e+01 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+0 1 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

FE 

1 . 72e+04 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

K 

6 . 89e+02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

MG 

2 .20e+03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

MN 

4 . 97e+02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

NA 

4 . 50e+02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

l.20e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

28-jul-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

28-jul-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

l.20e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 * 200+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2  10e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

28-jul-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

l.40e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

l.40e+00 

UGG 

5.0 

28-jul-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2.00e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

5.0 

28-jul-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

28-JU1-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

5.0 

28-1U1-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28-JU1-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

28  - jul - 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

28  - jul - 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3.l0e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  0e -  03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CCL3F 

LT. 

5 . 90e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CLC6H5 

t  ryi 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

CS2 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

DBRCLM 

3  0e-03 

UGG 

5.0 

28  - jul - 1990 

LM19 

ETC6H5 

1  0e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

MEC6H5 

■ 

7  0e-04 

UGG 

5.0 

28  - jul - 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7  0e-02 

UGG 

5.0 

28-jul-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2  70e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3  20e-02 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 , 60e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1  50e-03 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

20.0 

28-]ul-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4  38e-01 

UGG 

60.0 

29 -jul- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4  S8e-01 

UGG 

103.0 

30- jul- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4. 88e-01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4  96e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4  ,  ;  6  e  -  0 1 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 , " 6e- 01 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . .  Se-  01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

20.0 

. 28- jul-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e -  01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  180 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGB-6  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

28- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

20.0 

28- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

60.0 

29- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

103.0 

30- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGB-6S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

29- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGC-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

01-aug- 1990 

JB01 

HG 

6 . 81e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD16 

V 

2 . 61e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD17 

PB 

6 . 42e+00 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 13e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

m 

31- jul-1990 

JD19 

AS 

4 . 61e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

AL 

9 . 79e+03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

BA 

6 . 17e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CA 

3 . 15e+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

FE 

1.10e+04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

K 

3 . 01e+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

MG 

5 . 95e+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

MN 

6 . 03e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

NA 

3 . lle+02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 ,40e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LK18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 2  Oe -  02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 .20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.20e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1. 50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . I0e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 
31- jul-1990 
31-jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 3  0e- 02 

UGG 

5.0 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

5.0 

LM18 

PPDDE 

ND 

3  I0e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3. 10e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 
31- jul-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e- 03 

UGG 

5.0 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- r  3 

UGG 

5.0 

LM19 

2CLEVE 

ND 

l.OOe-  .2 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 
31- jul-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

LM19 

CCL3F 

9 . 54e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

31-jul-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 
31- jul-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  184 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01-jan-90  To: 

Site:  BORE  OBGC-2 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2-dec-91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

31- jul- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

31- jul-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGC-2S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

01-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

01-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-3 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JD16 

V 

4 . 13e+01 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 05e-01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 53e-01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

7. 02e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 57e+00 

UGG 

5.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

7 . 57e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JD19 

AS 

2.7  6e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

AL 

2 . 90e+03 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 9  6e+01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 67e+02 

UGG 

5.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

80.0 

10 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 80e+03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 12e+02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 18e+02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 44e+01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

NA 

4 . lle+02 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

15.0 

09-aug~1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . I0e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 6  0e -  02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

2PR0L 

2 . 29e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACET 

2 . 24e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 .  OOe- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

1 . 35e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

UNK071 

6 . 87e- 02 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

80.0 

10 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

80.0 

10 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

09 -aug- 1990 

LM2 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

30.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

80.0 

10-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

15.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

30.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

80.0 

10 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01-jan-90  To: 

2-i 

dec-91 

Site:  BORE 

0BGC-3S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

09 -aug- 1990 

JB01 

HG 

6.29e-02 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

1.09e+01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

l.27e+0l 

UGG 

Site:  BORE 

OBGC-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

6 . 44e- 02 

UGG 

5.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JD15 

SE 

5 . 89e- 01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 19e+00 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 94e+00 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JD17 

PB 

8 . 08e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 5  Oe -  02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 70e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 92e+03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 86e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

CA 

5 . 49e+02 

UGG 

5.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

5.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

15.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

65.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5.8  60+OI 

UGG 

70.0 

20 -aug- 19 90 

JS11 

FE 

3 . 45e  +  03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 53e+02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

MN 

3 . 03e+00 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

NA 

4 . 18e+02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec -91 


Site:  BORE  OBGC-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-aug-1990 

JS11 

PB 

1 . 39e+01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

V 

4 . 09e+01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 7Ge- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

4 CLP PE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1 . 10e-01 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

2PROL 

2.31e-01 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

l.00e-0l 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

70.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

UNK122 

3 . 47e- 02 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec -91 


Site:  BORE  OBGC-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

20-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

15.0 

20-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

65.0 

20-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

20-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

15.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

20-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

15.0 

20-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

20-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

15.0 

20-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

65.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

70.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  0BGC-4S 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

PB 

6 . 62e+01 

UGG 

Site:  BORE 

OBGC-5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

3 . 14e-01 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-l990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

15.0 

i4-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 47e+00 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 92e+00 

UGG 

5.0 

l4-aug-1990 

JD17 

PB 

1.23e+01 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 34e+01 

UGG 

15.0 

14-aug-l990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 78e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 76e+03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

CA 

5 . 31e+02 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JO  11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

J':  LI 

CR 

i .44e+01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

J£  i  1 

CR 

6 . 23e+01 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

JS11 

CR 

8 . 50e+01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+ 0 1 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

FE 

6 . 33e+03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

K 

1.7  8e+02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

MG 

4 . 15e+02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 54e+02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 73e+02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-5  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

V 

2 . 95e+01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+0 1 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

4 . 62e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-0l 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

2 CHE 10 

9 . 24e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

l4-aug-l990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

15.0 

14 -aug -19 90 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

15.0 

14 -aug -19 90 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14 -aug -19 90 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

15.0 

14 -aug -19 90 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

15.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

15.0 

14-aug~1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

15.0 

14-aug -19 90 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

15.0 

14-aug -19 90 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

14-aug -19 90 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-l990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 97e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

15.0 

14-aug-l990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 • 80e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7.80e-04 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

15.0 

14-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

15.0 

14-aug- 19 90 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGC-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

45.0 

14-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

14 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

70.0 

14-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

15.0 

14 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

70.0 

14-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

14 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

70.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

14 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

15.0 

14-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

45.0 

14-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

70.0 

14 -aug -19 90 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  0BGC-5S 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND  BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0  14-aug-1990  JB01 

0.0  14-aug-1990  JD17 

0.0  14-aug-1990  JS11 

0.0  14-aug-1990  JS11 

Site:  BORE 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

HG 

PB 

CD  LT 

CR  LT 

OBGD-3 

COMPOUND  BOOL 

6 . 39e- 02 

2 . 02e+01 

3 . 05e+00 
1.27e+01 

CONCENTRATION 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UNITS 

5.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 22e+01 

UGG 

35.0 

08 -aug- 1990 

JD17 

PB 

6 . 66e- 01 

UGG 

25.0 

08 -aug- 1990 

JD17 

PB 

9.23e-01 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

JD17 

PB 

5 . 95e+00 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

JD19 

AS 

4 . 76e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

AL 

1.10e+04 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

BA 

7 . 79e+01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 03e+02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

07 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

07 -aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 03e+04 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

JS11 

K 

2 • 98e+02 

UGG 

5.0 

07 -aug- 19 90 

JS11 

MG 

9 . 87e+02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

JS11 

MN 

7 . 33e+01 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

JS11 

NA 

4 . 15e+02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0  6+0  0 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGD-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 ,20e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

AEHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

AC  JDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGD-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 10e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG  ' 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-l990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-l990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGD-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

4 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGD-3  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

.  UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

07-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

25.0 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

35.0 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

0BGD-3S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

1.10e-01 

UGG 

o 

o 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 86e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGD-4 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 43e+01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 05e+00 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 53e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

AL 

7 . lle+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

BA 

1.01e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1.86e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 56e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

4 . 85e+01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

7 . 03e+0l 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 24e+04 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JS11 

K 

2 . 35e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MG 

6 . 56e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MN 

l.lle+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 77e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 • 260+01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 8  0e+0  0 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

ZN 

9 . 48e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 .20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGD-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

2.49e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

UNK069 

5 . 39e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

15.0 

08 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

08-aug-l990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e -  01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

*  5.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  OBGD-4  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LF12 

TETRYL 

LT 

7.3le-01 

UGG 

5.0 

08-aug-1990 

LV;12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

15.0 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

0BGD-4S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . Ole+01 

UGG 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

JD18 

AG 

4 . 87e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 37e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

l . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e -  02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 .30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

Site:  BORE 

SA-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-nov-1990 

JB01 

HG 

6 . 52e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

JD17 

PB 

7 . 72e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JD17 

PB 

8 . 54e+00 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

JD17 

PB 

2 . 02e+01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JD19 

AS 

2 . 60e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

AL 

1.12e+04 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

BA 

1 . 65e+02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

JS11 

CA 

2 . 08e+03 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.0 

08 -nov- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

FE 

1 . 63e+04 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

K 

5 . 24e+02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

MG 

1 . 99e+03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

MN 

4 . 70e+02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

NA 

2 . 63e+02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

V 

3  *  88e+01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  Oe -  02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6  •  30e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

1.0 

08-nov~1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-0l 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 3  Oe- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e -  02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 19 90 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 19 90 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e-02 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4  88e-01 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4  86e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4..  6e- 01 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08 -nov- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 .24e-01 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

2.0 

08-nov- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

2.0 

08 -nov- 1990 

LW12 

HMX 

1 . 87e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

HMX 

2 . 0le+00 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

2.0 

08-nov-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

2.0 

08-nov- 1990 

LW12 

RDX 

3 . 10e+00 

UGG 

1.0 

08-nov-1990 

LW12 

RDX 

3 . 24e+00 

UGG 

0.0 

08-nov-1990 

LW12 

RDX 

3 . 50e+00 

UGG 

0.0 

08 -nov- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

08 -nov- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

2.0 

08 -nov- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

05-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7.31e-0l 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

JD17 

PB 

8 . 28e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JD17 

PB 

1 . 03e+01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JD19 

AS 

4 . 72e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

AL 

1 . 37e+04 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

BA 

1 . 44e+02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

CA 

6 . 93e+02 

UGG 

0.0 

05 -nov- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
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From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.5 

05-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.5 

05-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+0l 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

FE 

1 . 56e+04 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

K 

8.12e+02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

MG 

2 . 77e+03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

MN 

9 . 27e+02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

NA 

LT 

1 . 50e+02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

JS11 

PB 

9 . 41e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

V 

3.81e+01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-0l 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

l . 40e- 01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

I.30e-01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l . 70e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

l . 80e-01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

i.40e-0i 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

6 . 50e-02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-0l 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12EPCH 

1 . 22e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

04 -OCt- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 45e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CHE1L 

3 . 65e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 .20e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 3  Oe -  02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.20e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

2.5 

05-nov- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

2.5 

05-nov- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

2.5 

05-nov- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

2.5 

05-nov- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG- 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

2PROL 

4 . 98e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

ACET 

1.28e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

l.00e-0l 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 
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(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

2.5 

05 -nov- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

Site:  BORE 

SA-44 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

04-oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

04 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD16 

V 

1.54e+01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

JD17 

PB 

4 . 39e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD17 

PB 

4 . 54e+00 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

JD17 

PB 

8 . 83e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

in 

04-oct- 1990 

JD19 

AS 

2 . 51e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

AL 

6 . 30e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

BA 

8 . 14e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CA 

4 . 46e+02 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

04  - oct- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

FE 

6 . 96e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

K 

3 . 47e+02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

MG 

1 . 07e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

MN 

2 . 31e+02 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

JS11 

NA 

3 . 90e+02 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 • 02e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

l.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 .20e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 
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jan-90  To: 

2- 
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(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 100+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 3  Oe -  01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

GOLD AN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.406-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e  +  00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e  +  00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

04  - oct - 1990 

LM19 

2PROL 

8 . 17e- 02 

UGG 

5.0 

04  - oct- 1990 

LM19 

ACET 

9 . 38e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

1 . 25e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

04-Oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e -  03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 .40e- 03 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

in 

04-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

04-oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

04-OCt-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

04 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

04-oct- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

04 -oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

04 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

04-oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.4le+00 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

04-oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  BORE 

TEST 

METHOD 

SA-7 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

04-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD17 

PB 

1.01e+01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

JD17 

PB 

1 . 20e+01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

JD17 

PB 

1 . 34e+01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

JD17 

PB 

1 . 55e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

JD19 

AS 

3 . 37e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JD19 

AS 

3 . 73e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

AL 

1 . 13e+04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

AL 

1.21e+04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

BA 

1 • 860+02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

BA 

2 . 15e+02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CA 

1 . 02e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CA 

1.03e+03 

UGG 

0.0 

04-OCt-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

JS11 

CR 

2 . 67e+01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

JS11 

FE 

1.41e+04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

FE 

1 . 42e+04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

K 

4 . 70e+02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

K 

6 • 8O0+O2 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

MG 

1 . 26e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

MG 

2 . 79e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

MN 

1 . 72e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

MN 

2 . 5  8e+03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

NA 

3 . 14e+02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

NA 

3 . 47e+02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

PB 

1 . 09e+01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

JS11 

PB 

1 . 43e+01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

JS11 

PB 

1 . 58e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 8O0+OO 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

JS11 

V 

3 . 83e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

V 

4 . 16e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

in 

04-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . G2e+01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 .  OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

12EPCH 

1.22e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

l.00e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l. 70e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l. 70e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-0l 

UGG 

5 .  C 

04-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 45e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CHE1L 

3 . 65e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e -  02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6  * 20e+0 0 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-0i 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  228 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 

From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  SA-7  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1. 00e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACET 

6 . 78e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

5.0 

04-OCt-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

1 . 31e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

04 -oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LM19 

UNK047 

3 . 65e- 02 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

04-oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

04-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

04-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

04-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  BORE 

TEST 

METHOD 

SA-A44 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

09 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

JD16 

V 

3 . 01e+01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

JD17 

PB 

1 . 09e+01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JD19 

AS 

6 . 58e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

AL 

1. 63e+04 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

JS11 

BA 

1 * 24e+02 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1*8  60+O  0 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

09-oct-1990 

.  JS11 

CA 

8 . 66e+02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

FE 

1 . 81e+04 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

K 

9 . 54e+02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

MG 

2 . 87e+03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

JS11 

MN 

6 . 36e+02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

NA 

4 . 63e+02 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3.13e+01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

V 

4 . 8  6e+0 1 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

10.5 

09 -OCt- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

10.5 

09 -oct - 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

09-OCt-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2.00e+00 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e~  02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1. 70e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.5 

09-OCt-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

6 . 75e- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7.80e-04 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

10.5 

09 -oct- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

TCLTFE 

7 . 52e- 03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.5 

09-OCt-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.5 

09-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

SB-10 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

05-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD16 

V 

7 . 59e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD17 

PB 

3 . 85e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JD17 

PB 

1.22e+01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JD17 

PB 

1.49e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD19 

AS 

7.43e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

AL 

5 . 15e+03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

BA 

8 . 46e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

CA 

1 . 05e+03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

FE 

2 . 31e+03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

K 

1 . 81e+02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

MG 

6 . 80e+02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

MN 

3 . 08e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

NA 

4 . 37e+02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 .50e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-0l 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8  . 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

NB 

LT 

4 . 50e -  02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

mi  8 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

10.0 

05 -OCt- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACET 

3 . 71e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

05-OCt-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

05-oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

05 -oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

05 -oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

HMX 

3 . 06e+00 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

05-OCt-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

05-OCt-1990 

LW12 

RDX 

1 . 62e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

05-OCt-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

02-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

4.0 

02-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

02-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

4.0 

02-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

99 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

02-nov-1990 

99 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

4.0 

02-nov-1990 

99 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

99 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

02 -nov- 1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

4.0 

02 -nov- 1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

02 -nov- 1990 

99 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

4.0 

02-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

99 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

99 

HMX 

9 . 00e-01 

UGG 

4.0 

02-nov-1990 

99 

HMX 

1.37e+00 

UGG 

0.0 

02 -nov- 1990 

99 

HMX 

1 . 35e+01 

UGG 

0.0 

02-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

4.0 

02 -nov- 1990 

99 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

99 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

99 

RDX 

2 . 94e+00 

UGG 

4.0 

02-nov-1990 

99 

RDX 

6 . 37e+00 

UGG 

0.0 

02 -nov- 1990 

99 

RDX 

3.21e+01 

UGG 

0.0 

02 -nov- 19 90 

99 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

4.0 

02 -nov- 19 90 

99 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

99 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

02 -nov- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

4.0 

02 -nov- 19 90 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JD16 

V 

9 .50e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JD17 

PB 

5 . 13e+00 

UGG 

4.0 

02 -nov- 1990 

JD17 

PB 

5 . 16e+00 

UGG 

0.0 

02 -nov- 1990 

JD17 

PB 

9 . 67e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JD19 

AS 

1 . 65e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

AL 

3 . 70e+03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

CA 

4 . 14e+02 

UGG 

0.0 

02-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

4.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

02-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

4.0 

02-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+0 1 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

FE 

3 . 49e+03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JS11 

K 

1 . 81e+02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JS11 

MG 

2 . 27e+02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

MN 

1 . 51e+02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

NA 

2 . 70e+02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

l.l0e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

l.40e-0l 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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1991 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

.  2 . 10e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 19 90 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 19 90 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 19 90 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 19 90 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2. 70e- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 • 80e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8.70e-04 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03  ' 

UGG 

9.0 

02 -nov- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

9.0 

02-nov-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

Site:  BORE 

SB-18 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

5 . 69e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD16 

V 

1.01e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD17 

PB 

2.21e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 08e+00 

UGG 

10.0 

25  - sep- 1990 

JD17 

PB 

4 . lle+00 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

JD17 

PB 

2 . 58e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

in 

25-sep-1990 

JD19 

AS 

1 . 03e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

AL 

2 . 94e+03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 69e+02 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

FE 

3 . 27e+03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

K 

1 . 16e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

MG 

5 . 16e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

MN 

1 . 83e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 99e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 33e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-0i 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK595 

5 . 55e- 01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

l.70e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

l.20e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 
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From:  01- 

jan-90  To: 
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-91 

Site:  BORE  SB- 18 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

9 . 76e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

9 . 92e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

246TNT 

1.57e+00 

UGG 

10.0 

25  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

2.13e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

246TNT 

2 . 38e+00 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

246TNT 

6 . 10e+02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

8 . 48e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

1 . 05e+01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

8.47e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

9 . 06e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

1 . 06e+00 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

4 . 52e+03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

25 -sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

4 . 82e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

3 . 65e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

7 . 56e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

8 . 08e+00 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

6 . 19e+03 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

7 . 45e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  SB-2 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

05-oct-1990 

JB01 

HG 

3 . 14e -  01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD16 

V 

7.17e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD17 

PB 

4 .46e+00 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JD17 

PB 

1 . 09e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JD17 

PB 

2.46e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JD19 

AS 

2 . 19e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

AL 

5 . 51e+03 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

JS11 

CA 

6 . 30e+02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

FE 

1 . 45e+03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

K 

2.29e+02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

MG 

6 . 84e+02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

MN 

1 . 39e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

NA 

4 . 43e+02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . X3e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


Page  249 


From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  SB -2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . I0e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4. 10e-0l 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

05 -OCt- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

10.0 

05 -OCt- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 2  0e -  01 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e -  02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

10.0 

05-oct- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 
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(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

10.0 

05-oct- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

i. .  3 0e+0 0 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1. 00e-02 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM19 

2PROL 

9 . 12e -  02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACET 

2 . 12e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

05-OCt-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

05 -OCt- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 • 80e- 03 

UGG 

10.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

10.0 

05 -OCt- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

05-OCt-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

05-OCt-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

HMX 

1 . 32e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

HMX 

1 . 26e+02 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

RDX 

2 . 10e+00 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

RDX 

6 . 22e+0  0 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

RDX 

2 . 04e+02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

05-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

05-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SB-273 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

4.5 

26-OCt-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

4.5 

26-OCt-1990 

JD16 

V 

1.28e+01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

JD17 

PB 

4 . 59e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JD17 

PB 

5 . 15e+00 

UGG 

0.0 

26-oct- 1990 

JD17 

PB 

7 . 02e+00 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JD19 

AS 

1 . 96e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

JS11 

AL 

7 . 00e+03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

BA 

5 . 72e+01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

CA 

5 . 16e+02 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

4.5 

26 -oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

4.5 

26 -oct- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

FE 

5 . 86e+03 

UGG 
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(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

K 

3 . 60e+02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

MG 

6 . 46e+02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

MN 

2 . 39e+02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

NA 

2 . 62e+02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . i3e+01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 • 020+01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.  :~0e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

v  LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

2 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30a- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

MEC6H5 

4.51e-01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

26-OCt-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

4.5 

26-oCt- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

4.5 

26-OCt-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

ACET 

2 . 68e -  02 

UGG 

4.5 

26-OCt-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

4.5 

26 -oct- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

4.5 

26-oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-oct- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0. 

26-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

4.5 

26-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

9.0 

26-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  BORE 

TEST 

METHOD 

SB-A10 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

14.0 

07-oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JD16 

V 

3 . 32e+00 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JD17 

PB 

1 . 40e  +  00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JD19 

AS 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

AL 

2 . 2  8e+03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JS11 

CA 

3 . 84e+02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

FE 

5 . 34e+02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JS11 

K 

1 . 39e+02 

UGG 

14.0 

07-OCt-1990 

JS11 

MG 

2 . 77e+02 

UGG 

14.0 

07-OCt-1990 

JS11 

MN 

7 . 66e+00 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

NA 

4 . 28e+02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 80e+00 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-0l 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

l.00e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l.70e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

.  FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

14.0 

07-OCt-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

2PROL 

2.33e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1. 70e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 • 80e-03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e-03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7  00e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

:  0e-02 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

z, .  20e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

UNK072 

1. 16e-02 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

14.0 

07-oct- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

14.0 

07-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SC-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

in 

20-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep- 1990 

JD17 

PB 

7 . 46e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 92e+00 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 04e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

in 

20-sep-1990 

JD19 

AS 

9 . 04e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 21e+04 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

BA 

2 . 68e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 28e+03 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

FE 

2 . 94e+04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 90e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 95e+03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

MN 

5 . 50e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

NA 

6 . 31e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 87e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

l.40e-0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

l . 30e-0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1  •  20e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep -1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e -  01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-199C 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep~1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 10©+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-0l 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .I0e-0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LF'L.8 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACET 

5 . 13e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  Oe -  03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

20-sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

19-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .00e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD16 

V 

3.71e+01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JD17 

PB 

6 . 35e+00 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

JD17 

PB 

1.32e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 37e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD19 

AS 

1.17e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 6le+04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 99e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 23e+03 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

JS11 

CR 

4 . 05e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

19  - sep- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

1 9  - s  ep - 1 9  9  0 

JS11 

FE 

1 . 79e+04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

K 

8 . 89e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

MG 

3 . 25e+03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

MN 

4 . 52e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

NA 

6 . 16e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

V 

3 . 86e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 72e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2CHE1L 

1 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2  CHE  10 

1.24e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+00 

UGG 

5.0 

l9-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

l9-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . I0e-0l 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 6  Oe -  02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

19 -sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19 -sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e  +  00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1. 50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

l.40e-0l 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

19 -sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

l9-sep~1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ACET 

1.01e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

19 -.sep -19  90 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

. 19-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE  SC- 42 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

13 -sep- 1990 

JB01 

HG 

6.45e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

13-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

13-sep-1990 

JD16 

V 

3 . 25e+01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 60e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

1.12e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 17e+01 

UGG 

o 

o 

13-sep-1990 

JD18 

AG 

5 . 94e- 02 

UGG 

o 

o 

13-sep-1990 

JD19 

AS 

7 . 27e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 24e+04 

UGG 

0.0 

13 -sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 32e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 07e+03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

2.36e+01 

UGG 

5.0 

13 -sep-1990 

JS11 

CR 

2 . 55e+01 

UGG 

10.0 

13  -sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 74e+04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

K 

6 . 08e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 83e+03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

MN 

6 . 19e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 48e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

l.50e-0l 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .I0e-0l 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-0l 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-0l 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13 -sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

2PROL 

5 . 64e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13 -sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1990 

LW12 

HMX 

1 . 02e+00 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

8 . 02e-01 

UGG 

5.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

9 . 08e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

13 -sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE  SC-42E 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD16 

V 

2 . 76e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

8 . 19e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

1.00e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 03e+01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 09e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JD19 

AS 

6 . 72e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD19 

AS 

9 .46e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 60e+04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 98e+04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

BA 

2 . 30e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

BA 

2 . 31e+02 

UGG 

5.0 

2  0  - S  ep - 1 9  9  0 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

CA 

1 . 24e+03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 30e+03 

UGG 

0.0 

20-sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+0i 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

FE 

2 . 13e+04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

FE 

2 .26e+04 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

K 

6 . 17e+02 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

K 

9 . 89e+02 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

MG 

2 . 15e+03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

MG 

2 . 49e+03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

MN 

2 . 98e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

MN 

2 . 99e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 38e+02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

JS11 

NA 

5 . 23e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 09e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 29e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

ZN 

6 . 83e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

2.46e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 47e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-0i 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe -  02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  Oe -  02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+0 0 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.3  0e -  02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6*2  0e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM1 8 

DBHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 .30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG  ■ 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

l.40e-0i 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3 0e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

2PROL 

1.23e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19  . 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7.80e-04 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

6 . 99e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

7 . 74e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

9 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

RDX 

6 . 59e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

RDX 

6 . 63e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep- 1990 

LW12 

RDX 

6 . 69e-01 

UGG 

0.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE  SC -5 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

19-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

in 

19-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD16 

V 

2 . 53e+01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JD17 

PB 

6 . 10e+00 

UGG 

'  10.0 

19-sep-1990 

JD17 

PB 

6 .96e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD17 

PB 

8 . 42  ©+0  0 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

JD17 

PB 

1. 34e+01 

UGG 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  282 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 

From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  BORE  SC- 5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 .50e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JD19 

AS 

4 . 86e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 32e+04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 67e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CA 

5 .24e+02 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+0  0 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

JS11 

FE 

1.61e+04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

K 

6 . 76e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

MG 

2 . 58e+03 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

JS11 

MN 

6 . 57e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 13e+02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 19e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LMia 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-0l 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . I0e-0l 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e~01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

19 -sep- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

2PROL 

7 . 19e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ACET 

GT 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

'  5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

19  - sep- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

19  - sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e -  01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 
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From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  BORE 

SC-5 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2*4 le+00 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

19-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

19-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

19-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

SC-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

14-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

14-sep-1990 

JD16 

V 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

JD17 

PB 

6 . 82e+00 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

JD17 

PB 

1. 07e+0l 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JD17 

PB 

1.47e+01 

UGG 

0.0 

14-sep- 1990 

JD18 

AG 

1.88e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JD19 

AS 

6 . 92e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 38e+04 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

BA 

1.71e+02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 00e+03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

'  10.0 

14-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 69e+04 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

K 

7 . lle+02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 78e+03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

MN 

9 . 08e+02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 18e+02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

14  - sep- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

1 4  - S  ep - 1 9  9  0 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14 - sep- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

14  - sep- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

0.0 

14 - sep- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

14 - sep- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.20e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

14-sep- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .  lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

14-sep- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

14-sep- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

ACET 

2 . 46e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LM19 

.  XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  290 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  BORE 

SC-6 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

14-sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e~  01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

14-sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

14-sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

14-sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

14-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

14-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

SC-A42E 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  l 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

7.0 

07-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e~01 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

JD16 

V 

2 . 68e+01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JD17 

PB 

7 . 50e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JD18 

AG 

5 . 38e-02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JD19 

AS 

4 . 51e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JS11 

AL 

8 . 52e+03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JS11 

BA 

2 . 82e+02 

UGG 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  291 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 

From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

CA 

1. 89e+03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JS11 

FE 

1 . 50e+04 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JS11 

K 

4 . 00e+02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

MG 

2 . 13e+03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

MN 

7.29e+02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

NA 

6 . 54e+02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

JS11 

V 

3 . 71e+01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 
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(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 .30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG  . 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-0l 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct -19 90 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

GOLD  AN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1. 30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2  . 6O0+OO 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1  •  3  0e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .  lOe- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2  •  6O0+OO 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

2PROL 

4 . 80e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3le-0l 

UGG 

Site:  BORE 

SD-10 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

22  -  sep- 1990 

JD17 

PB 

8 . 14e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JD17 

PB 

8 • 19e+00 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

JD17 

PB 

1 . 21e+01 

UGG 

5.0 

22  -  sep- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JD19 

AS 

5 . 56e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

AL 

1. 62e+04 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

BA 

1.41e+02 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 14e+03 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 5  0e+0 1 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

FE 

2 . 16e+04 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

K 

8 . 14e+02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

MG 

2 . 78e+03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

MN 

3 . 31e+02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 16e+02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 63e+01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

ZN 

6 . 91e+01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

l.40e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 • OOe- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

22  -  sep- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

S2-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

'  FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .  l'Oe-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60s +00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

5.0 

22  -  sep- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACET 

3 . 86e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep~1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CS2 

LT  ‘ 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

22  -  sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

10-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

10-oct-1990 

JD16 

V 

3 . 03e+01 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

JD17 

PB 

4 . 06e+00 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

JD17 

PB 

5 . 55e+00 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

JD17 

PB 

9 . 92e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

10-oct- 1990 

JD19 

AS 

6 . 18e+00 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

JS11 

AL 

5 . 23e+03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

BA 

6 • 02e+01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

CA 

8 . 76e+03 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.5 

10 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

10-OCt- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

3.0 

10-OCt-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+0l 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

FE 

5 . 62e+03 

UGG 

0.0 

10-OCt- 1990 

JS11 

K 

3 . lle+02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

MG 

1 . 46e+03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

MN 

2 .50e+02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

NA 

4 . 24e+02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

10-OCt-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


Page  300 


From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  SD-41  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

10-OCt-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

CHRY 

1.97e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

.  DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM18 

FANT 

1.59e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

PYR 

1.22e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

10  - oct- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

10 -oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

UNK072 

8 . 03e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.5 

10-oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LW12 

246TNT 

4 . 96e-01 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

LW12 

246TNT 

4 . 97e-01 

UGG 

5.5 

10-oct- 1990 

LW12 

246TNT 

8 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e -  01 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

3.0 

10-oct- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

3.0 

10-OCt-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

10-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

10-oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

3.0 

10-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.5 

10-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SD-42 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

11-oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-OCt-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-OCt-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD16 

V 

2 . 23e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD16 

V 

3.51e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD17 

PB 

1.00e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD17 

PB 

l.lle+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JD17 

PB 

1.41e+01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

JD17 

PB 

1 . 77e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD19 

AS 

4 . 44e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JD19 

AS 

6 . 22e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

AL 

5 . 62e+03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

AL 

6 . 40e+03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

BA 

1.41e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

BA 

3 . 58e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 ♦ 860+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CA 

1 . 35e+03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CA 

1 . 52e+03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

FE 

8 . 86e+03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

FE 

8 . 87e+03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

K 

3 . 19e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

K 

4 . 03e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

MG 

7.11e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

MG 

7 . 15e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

MN 

7 . 50e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

MN 

8 . 96e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

NA 

3 . 74e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

NA 

4.11e+02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1. 30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


Page  305 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG  * 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

ll-OCt-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3 0e+0 0 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 
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Site:  BORE  SD-42  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG  * 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

7 . 39e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6.10e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

11-oct- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 .50e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

11-oct- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e -  02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e -  02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NAP 

1 . 18e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NAP 

1.44e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

ll-OCt-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

UNK671 

5 . 62e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM18 

UNK671 

6 . 74e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

11-oct- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

11-oct- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1. 70e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

11-oct- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

11-oct- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

11-oct- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

11-oct- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

11-oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

246TNT 

6 . 15e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

246TNT 

1 . 53e+00 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

246TNT 

1 . 75e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

HMX 

2 . 47e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

HMX 

8 . 56e+00 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

11-oct- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

ll-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

3.0 

ll-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SD-42B 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

3.5 

09-OCt-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

09 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

09-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

o 

o 

09-oct-1990 

JD16 

V 

1.40e+01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

JD17 

PB 

4 . 46e+00 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

JD17 

PB 

9 . 83e+00 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

JD17 

PB 

1.22e+01 

UGG 

o 

o 

09-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

09 -oct- 1990 

JD19 

AS 

2 . 59e+00 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

JS11 

AL 

3 . 79e+03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

CA 

1 . 09e+03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

3.5 

09 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

09 -oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

FE 

7 . 01e+03 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

JS11 

K 

2 . 89e+02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

MG 

5 . 76e  +  02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

MN 

2 . 08e+02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

NA 

4 . 07e+02 

UGG 

0.0 

09 -oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

09 -oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09  - oct - 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

•  0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Soil 


Page  313 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  BORE  SD-42B 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6  .  20e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-OCt-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09 -oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 44e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

TCLTFE 

1.12e-02 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

09  - oct- 1990 

LW12 

135TNB 

5 . 45e- 01 

UGG 

3.5 

09  - oct - 1990 

LW12 

135TNB 

5 . 51e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

3.5 

09 -OCt- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

LW12 

246TNT 

5 . 82e-01 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

LW12 

246TNT 

8.97e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

09 -oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

HMX 

1 . 08e+00 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

09 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

09 -oct- 1990 

LW12 

RDX 

5 . 77e+00 

UGG 

3.5 

09 -oct- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

3.5 

09-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

09-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SE-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JD16 

V 

1.75e+01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 20e+00 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 20e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 38e+00 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 69e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JD19 

AS 

2 . 90e+00 

UGG 
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From:  01-jan-90 


To:  2 -dec- 91 


Site:  BORE  SE-4 


(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

AL 

4 . 79e+03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 83e+02 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

FE 

6 . 72e+03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

K 

1 . 38e+02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

MG 

3 • 42©+ 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

MN 

9 . 94e+01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

JS11 

NA 

2 . 64e+02 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 45e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

'  5.0 

26-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

26-sep- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

26-sep- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

26-sep- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+0  0 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . I0e-01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM18 

UNK614 

7 . 36e- 01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

2PROL 

2 . 45e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

ACET 

2.28e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG  1 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7. 00e-02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

26  - sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-sep- 1990 

LW12 

246TNT 

4.91e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

24DNT 

5.90e-01 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

26  - sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 4le+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

26-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

1 . 06e+01 

UGG 

0.0 

26-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

8 . 14e+01 

UGG 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3ie-01 

UGG  * 

10.0 

26-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SO- 14 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

6 . 16e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 51e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 04e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 06e+01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

JD17 

PB 

2.03e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JD19 

AS 

3 . 60e+00 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

JD19 

AS 

3 • 860+OO 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

AL 

7 . 76e+03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

AL 

8 . 01e+03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

JS11 

BA 

1 . 08e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 16e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CA 

6 . 58e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CA 

1 . 02e+03 

UGG 

0.0 

25  - sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 
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1991 
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Site:  BORE  SO- 14 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

25 -sep- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

FE 

1.01e+04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

FE 

1.04e+04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 58e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 89e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

MG 

9 . 91e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

MG 

1.15e+03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

MN 

5 . 63e+02 

UGG 

5.0 

25-sep- 1990 

JS11 

MN 

5 . 74e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 30e+02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

JS11 

NA 

LT 

1.50e+02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

V 

3.3 le+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

V 

3 . 52e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

25-sep- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

12EPCH 

2.36e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25 -sep- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e -  02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 
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From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 

Site:  BORE  SO- 14  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 5  0e -  0 1 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e- 01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e -  02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-0l 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25 -sep- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 
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From:  01-jan-90 


To:  2 -dec -91 


Site:  BORE  SO- 14  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  _  Page  325 

Analytical  Results  for  Chemical  Soil 

From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 

Site:  BORE  SO- 14  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

25-sep- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-l990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

l.l0e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK529 

2 . 35e- 01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM18 

UNK645 

3 . 53e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK646 

4.71e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK647 

4.71e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK648 

4 . 71e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK649 

7.07e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK650 

3 . 53e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM18 

UNK651 

3 . 53e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 
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From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  SO- 14  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep~1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

5.0 

25-sep~1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

2PROL 

1 . 18e-02 

UGG 

5.0 

25-sep- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

5.0 

25-sep~l990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

25-sep~1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

.7 . 00e-02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

7 . 25e- 01 

UGG 

5.0 

25  -  Sep- 1990 

LW12 

246TNT 

7. 63e-01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

25-sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

25  - sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

'  10.0 

25-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 .41e+00 

UGG 
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SO- 14 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

25-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

SO-  3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

ll-OCt-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

11-oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

11-oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

11-oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

11-oct- 1990 

JD16 

V 

2 . 44e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JD17 

PB 

8 . 17e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JD17 

PB 

1 . 74e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JD19 

AS 

2 . 73e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

AL 

7 . 98e+03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

BA 

6 . 23e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CA 

2 . 54e+02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CD 

5 . 81e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CD 

6 . 44e+01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

FE 

8 . lle+03 

UGG 

'  5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

K 

3 . 15e+02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

MG 

9 . 97e+02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

MN 

4 . 09e+02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

NA 

6 . 08e+02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

11-oct- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.8'0e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

24DNT 

1 . 06e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

ll-OCt-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

11-oct- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 .20e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 .20e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01  ' 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM18 

UNK595 

2 . 31e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

135TNB 

1 . 58e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

135TNB 

5 . 18e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

135TNB 

6 . 30e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

246TNT 

2 . 88e+01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

246TNT 

3 . 80e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

246TNT 

4 . 52e+01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

24DNT 

6 . 75e-01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

24DNT 

1 . 33e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

24DNT 

1 . 63e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

HMX 

1 . 25e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

HMX 

3 . 78e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

HMX 

3 . 88e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

RDX 

1. 81e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

RDX 

2 . 44e+00 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

RDX 

1 . 09e+01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.0 

ll-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

ll-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  BORE 

TEST 

METHOD 

SX- 103 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

JD17 

PB 

1.21e+01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

JD17 

PB 

1 . 46e+01 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

JD17 

PB 

1 . 70e+01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JD19 

AS 

7 . 94e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

AL 

1 . 62e+04 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

BA 

1 . 56e+02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

CA 

1 . 16e+03 

UGG 

0.0 

26-oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

JS11 

FE 

2 . 16e+04 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

K 

1.01e+03 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

JS11 

MG 

3 . 51e+03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

MN 

8 . 6  0e+02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

NA 

3 . 64e+02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

V 

4 . 24e+01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.5 

26-OCt-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

5 . 5 

26-oct-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

•  3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG  . 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

HXMETA 

1 . 25e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.5 

26 -OCt- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

i.40e+00 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.5 

26-OCt- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.5 

26-OCt- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.5 

26-OCt-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM18 

UNK516 

3 . 74e- 01 

UGG 

5.5 

26 -OCt- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.5 

26-OCt- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.5 

26 -OCt- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.5 

26-OCt-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

ACET 

2 . 57e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3. 20e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.5 

26-OCt-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

5.5 

26 -OCt- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.5 

26 -oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LM19 

UNK041 

2 . 49e- 02 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

2.5 

26 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

2.5 

26-oct- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26 -oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

2.5 

26 -oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

LW12 

HMX 

6 . 97e+00 

UGG 

0.0 

26-oct- 1990 

LW12 

HMX 

1 . 63e+02 

UGG 

5.5 

26-oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LW12 

RDX 

4 . 08e+00 

UGG 

2.5 

26-oct- 1990 

LW12 

RDX 

4 . 62e+01 

UGG 

0.0 

26-oct- 1990 

LW12 

RDX 

9 . 67e+02 

UGG 

0.0 

26-oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

2.5 

26-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

5.5 

26-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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for 
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Soil 

From:  01-jan 

-90 

To 

:  2 -dec 

:-91 

Site:  BORE  SX-26 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JD17 

PB 

1.25e+01 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

JD17 

PB 

1.29e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JD19 

AS 

4 . 44e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JD19 

AS 

7 . 07e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 5  0e+0  0 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

AL 

1 . 26e+04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

AL 

1 . 47e+04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

BA 

1 . 53e+02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

BA 

1 . 6  8e+02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CA 

2 . 29e+03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CA 

2 . 85e+03 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 5  0e+0 1 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

.  0.0 

09-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

FE 

1 . 70e+04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

FE 

2 . 06e+04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

K 

5 . 94e+02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

K 

6 . 86e+02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

MG 

1 . 90e+03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

MG 

2 . 34e+03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

MN 

5 . 79e+02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

JS11 

MN 

7 . 77e+02 

UGG 

2.0 

09 -nov-1990 

JS11 

NA 

LT 

1.50e+02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

NA 

LT 

1 . 50e+02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

JS11 

PB 

1.21e+01 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

JS11 

PB 

1 . 91e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

V 

3 . 53e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

V 

3 . 73e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

ZN 

8 . 21e+01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

JS11 

ZN 

2 . 31e+02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02  ' 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 .  OOe- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .  lOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

2,0 

09-nov-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-0l 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 4  0e+0  0 

UGG 

2.0 

09-nov^l990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2  *  60e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM18 

TCLEA 

1.34e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

'  2.0 

09-nov-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e-02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e~03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e~  03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

4.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

4.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

246TNT 

5 . 69e- 01 

UGG 

4.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

246TNT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

4.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

4.0 

09-nov-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-nov-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3le-0l 

UGG 

2.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

2.0 

09-nov-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

4.0 

09 -nov- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  BORE 

TEST 

METHOD 

SX- 313 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

'  4.0 

25 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

6.5 

25 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

6.5 

25-oct- 1990 

JD17 

PB 

1 . 05e+01 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

JD17 

PB 

1.14e+01 

UGG 

o 

o 

25-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

25-oct-1990 

JD19 

AS 

2 . 09e+01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

AL 

1 . 37e+04 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

BA 

2 . 5  0e+02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 86e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

CA 

4.01e+03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

. 25 -oct- 1990 

JS11 

CO 

3 . 34e+01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

4.0 

25-oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

FE 

4 . 80e+04 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

JS11 

K 

8 . 49e+02 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

JS11 

MG 

1 . 93e+03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

MN 

3 . 24e+03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

NA 

3 . 41e+02 

UGG 

0.0 

25-oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

JS11 

PB 

2 . 12e+01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

PB 

3 . 15e+01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0  0 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

TL 

1 . 05e+02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

V 

1 . 00e+02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

JS11 

ZN 

1.07e+02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2CHE1L 

1.25e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2 CHE 10 

1 . 25e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

25-Oct-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.i0e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25  - OCt- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG  • 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

HXMETA 

6 .23e+00 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-oct- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-oct- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-oct- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

UNK516 

1.25e+00 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM18 

UNK539 

2.49e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

UNK554 

3 . 74e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

UNK556 

1 . 25e- 01 

UGG 

0.0 

25 -oct -19 90 

LM18 

UNK558 

4 . 99e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

UNK598 

6 . 23e- 01 

UGG 

’  0.0 

25-oct-1990 

LM18 

UNK604 

2.49e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM18 

UNK615 

1.25e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG* 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7. 00e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25-OCt-1990 

LM19 

UNK071 

7 . 48e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

3.5 

25 -oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

4.0 

25 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

6.5 

25 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

3.5 

25-oct- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25  - oct - 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

LW12 

HMX 

2 . 44e+00 

UGG 

3.5 

25 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

4 . 39e+00 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

2 . 34e+02 

UGG 

6.5 

25 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25 -oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

3.5 

25 -oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

4.0 

25 -oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

6.5 

25-oct-1990 

LW12 

RDX 

1 . 80e+00 

UGG 

3.5 

25-oct- 1990 

LW12 

RDX 

8 .24e+00 

UGG 

4.0 

25-oct-1990 

LW12 

RDX 

9 . 62e+00 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LW12 

RDX 

8 . lle+02 

UGG 

0.0 

25-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

3.5 

25-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

4.0 

25 -oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

6.5 

25 -oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SX-41 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

05-nov-1990 

99 

135TNB 

9 . 28e- 01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

99 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

246TNT 

1 • 02  ©+ 0  0 

UGG 

0.0 

05-nov- 1990 

99 

246TNT 

2 . 03e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

99 

246TNT 

3 . 45e  +  00 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e -  01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

99 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

05-nov- 1990 

99 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.5 

05-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

99 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

HMX 

1 . 12e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

99 

HMX 

2 . 14e+00 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

HMX 

2 . 00e+01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

99 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

RDX 

4 . 20e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

99 

RDX 

6 . 33e+00 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

RDX 

3 . 90e+01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

99 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

'  UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JD16 

V 

6 . 95e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JD17 

PB 

1 . 93e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JD17 

PB 

2*3 le+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JD19 

AS 

1 . 19e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

AG 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

AL 

2 . 17e+03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 86e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

CA 

4 . 91e+02 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

2.5 

05-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

FE 

2 . 87e+03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

K 

6 . 72e+01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

MG 

2 . 09e+02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

MN 

5 . 86e+01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

NA 

LT 

1  •  50e+02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

05-nov-1990 

JS11 

PB 

1.37e+01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.2  0e -  01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-0l 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 .  lOe- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

-  2 . 90e- 01 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

UNK516 

2 . 28e- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM18 

UNK595 

1 . 03e+00 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

2PROL 

6 . 84e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1. OOe- 01 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

4.5 

05 -nov- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7. 00e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

4.5 

05-nov-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2.80e-03 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD  COMPOUND 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

4.5 

05-nov-1990 

LM19  XYLEN 

LT  1 . 50e-  03 

UGG 

Site:  BORE 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

SX-8 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

03 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

JD17 

PB 

1 . 12e+01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JD17 

PB 

1.47e+0l 

UGG 

0.0 

03-oct-1990 

JD17 

PB 

2 . 39e+01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

JD19 

AS 

5 . 96e+00 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

JS11 

AL 

7 . 31e+03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

JS11 

BA 

1 . 74e+02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CA 

1 . 68e+03 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

FE 

1 . 13e+04 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

K 

4 . 71e+02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

MG 

1 . 58e+03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

MN 

1.29e+03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

NA 

2 . 94e+02 

UGG 

5.0 

03  - oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

PB 

1 . 03e+01 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

PB 

1 . 17e+01 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

PB 

1 . 76e+0l 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

JS11 

V 

2 . 83e+01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

03 -OCt- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 52e- 01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

03-OCt-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . I0e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 .50e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

03 -OCt- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

l.90e-0l 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+0  0 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

03-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

l.00e-0l 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

03-OCt-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

03-OCt-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

03-OCt-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

03-OCt-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

03  - oct- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

03 -OCt- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

03-OCt-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e- 04 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

8.0 

03-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

03-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

8.0 

03-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

03-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

8.0 

03-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

8.0 

03-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

03-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

03-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

8.0 

03-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

03-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

5.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

8.0 

03 -oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SYD-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

1.40e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

2 . 06e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD18 

AG 

3 . 76e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD19 

AS 

4 . 52e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD19 

AS 

4 . 75e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

AL 

9 . 67e+03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

AL 

1.14e+04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

BA 

1.3  0e+02 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

JS11 

BA 

1 . 35e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 
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Site:  BORE  SYD-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CA 

8 . lle+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CA 

8 . 97e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 04e+04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

FE 

1.16e+04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 45e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

K 

5 . 00e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 71e+03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

MG 

2 . 13e+03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

MN 

8 . 37e+02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

JS11 

MN 

1 . 13e+03 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

JS11 

NA 

3 . 63e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 65e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0  0 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3.13e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3.13e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

V 

3 . 23e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

V 

3 . 66e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 
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Site:  BORE  SYD-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep - 19  9  0 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  SYD-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG* 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG. 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

l.90e-0l 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-0l 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

MEC6H5 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-0i 

UGG 

Dec  2 , 

1991 

Installation: 

Milan  AAP 
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Site:  BORE  SYD-1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2.00e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 • 600+00 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

l.l0e-0l 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

I.l0e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

12 -sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1. 00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACET 

4 . 58e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-l990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

6 . 78e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

12  - sep - 199  0 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12  - sep - 199  0 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

DBRCLM  ■ 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SYD-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

o 

in 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

7 . 94e+00 

UGG 
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1991 
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:  2 -dec 

:-91 

Site:  BORE  SYD-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JD19 

AS 

3 . 51e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 07e+04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 39e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CA 

6 . 59e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

FE 

9 . 85e+03 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

JS11 

K 

4 . 92e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 84e+03 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

JS11 

MN 

7 . 61e+02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

NA 

3 . 92e+02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

V 

3 . 28e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-0l 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  Oe+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

12  - sep - 19  9  0 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e -  02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

12  - sep- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

2PROL 

2 . 36e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACET 

6 . 07e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

12 -sep- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

Dec  2 , 

1991 
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Milan  AAP 
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Analytical  Results  for 

Chemical 

Soil 

From:  01-jan- 

-90  To 

:  2 -dec- 91 

Site:  BORE  SYD-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 .24e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE  SZ-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22  - sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

o 

22-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JD16 

V 

3 . 16e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JD17 

PB 

9 . 82e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JD17 

PB 

1. 06e+01 

UGG 

'  10.0 

22-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JD17 

PB 

3 . 36e+01 

UGG 

o 

o 

22-sep-1990 

JD18 

AG 

4 . 19e- 02 

UGG 
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(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -sep- 1990 

JD19 

AS 

5 . 43e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

AL 

9 . 68e+03 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

BA 

1 . 62e+02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CA 

1 . 72e+03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

FE 

1 . 38e+04 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

K 

5 . 17e+02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 42e+03 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

MN 

1 . 55e+03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

NA 

4 . 64e+02 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

22  -  sep- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1. 90e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 .30e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22  -  sep- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACET 

1.07e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

•  ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

HMX 

7 . 47e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

HMX 

1 . 61e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

SZ-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

5 . 90e+00 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

JD17 

PB 

8 . 59e+00 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 03e+01 

UGG 

o 

• 

in 

20-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JD19 

AS 

3 . 97e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 34e+04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

BA 

3 . 02e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CA 

1.44e+03 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

FE 

1 . 76e+04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

K 

6 . 39e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

MG 

2 .59e+03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

JS11 

MN 

8 • 38e+02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

NA 

1 . 08e+03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

NI 

3 . 72e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 80e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG  * 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

l.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

l.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG  • 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-0l 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3.106-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

CCL3F 

9 . 49e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

5.0 

20-sep- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4  •  88e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

Dec  2 , 

1991 
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Site:  BORE 

SZ-4 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

5.0 

20-sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e~01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

6.52e-01 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

5.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

20-sep-1990 

LW12 

RDX 

3 . 47e- 01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

RDX 

4 . 35e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

.  RDX 

6 . 65e-01 

UGG 

0.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

5.0 

20  - sep- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

10.0 

20-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

SZ-4W 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

22  -  sep- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

5.0 

22  - sep- 1990 

JD17 

PB 

9 . 08e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 17e+01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JD17 

PB 

1.21e+01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 58e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

'  10.0 

22-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

JD19 

AS 

7 . 76e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JD19 

AS 

9 . 35e+00 

UGG 
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Site:  BORE  SZ-4W  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

AL 

1 . 95e+04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

AL 

2 . 08e+04 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

BA 

1 . 27e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

BA 

1 . 33e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CA 

8 . 74e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CA 

9 . 63e+02 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+0  0 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

3 . 27e+01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

l.27e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

FE 

2.11e+04 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

FE 

2 . 24e+04 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

K 

7 . 90e+02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

K 

8 . 60e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 37e+03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

MG 

1 . 55e+03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

MN 

4 . 18e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

MN 

5 . 17e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

NA 

7 . 05e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

NA 

7 . 8  0e+02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

V 

4 . 98e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

V 

5 . 46e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

'  10.0 

22-sep-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-l990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

'  10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .  lOe- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 .20e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

10.0 

22  -sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

'  10.0 

22-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-l990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

l.70e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

22  -  sep- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

'  10.0 

22-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

22 -sep -19 90 

LM18 

NAP 

LT  . 

3 . 70e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3 0e+0 0 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

10.0 

22  -  sep- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

■  10.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

2PROL 

4 . 88e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACET 

9.59e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACET 

1 . 17e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

1 . 05e+00 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 .  96e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22  - sep- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

'  10.0 

22-sep-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

HMX  ' 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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Site:  BORE 

SZ-4W 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

5.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.0 

22 -sep- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

22-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

1 . 37e+03 

UGG 

5.0 

22-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

10.0 

22-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

SZ-A4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

07-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JD16 

V 

1 . 73e+01 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

JD17 

PB 

8 . 2  6e+0  0 

UGG 

10 . 5 

07-oct-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

JD19 

AS 

2 .58e+00 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

AL 

9 . 04e+03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

BA 

1 . 39e+02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

CA 

7 . 73e+02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

FE 

9 . 71e+03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

K 

4 . 64e+02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

MG 

1 . 49e+03 

UGG 

'  10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

MN 

6.7  8e+02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

NA 

7 . 15e+02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 
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Site:  BORE  SZ-A4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

07-oct-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

10.5 

07-OCt-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

'  LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-OCt- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

7.0 

07-OCt- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 .40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 1 00+0  0 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

'  7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

7.0 

07-OCt-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

7.0 

07-oct- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG  • 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

2PROL 

2 . 35e- 02 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

ACET 

4.11e-02 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

•  8 . 10e-04 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

10.5 

07-oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-0l 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-0l 

UGG 

10.5 

07-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

10.5 

07-oct- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Report  completed  normally 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

77.7 

06-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

77.7 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

77.7 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 2  6e+0  0 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

77.7 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

l . l5e+00 

UGL 

77.7 

06-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

77.7 

06-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

002 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

110.3 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

77.7 

06-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

110.3 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

110.3 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

110.3 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

1 . 14e+00 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

1 . 98e+01 

UGL 

110.3 

06-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

110.3 

06-nov-1990 

UW14 

HMX 

1.30e+01 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

'  110.3 

06-nov-1990 

UW14 

RDX 

1.18e+02 

UGL 

110.3 

06-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Dec  2,  1991 
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Analytical 

Results  for 

Chemical 

Ground  Water 

From:  01- 

jan-90  To 

:  2-dec-91 

Site:  WELL  003 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

101.7 

07-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

101.7 

07-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

SD20 

PB 

3 . 04e+00 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 87e+01 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 64e+02 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 94e+02 

UGL 

101.7 

07-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

101.7 

07-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

UW14 

135TNB 

9 . 82e- 01 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

UW14 

246TNT 

1 . 87e+01 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

UW14 

24DNT 

1.12e+00 

UGL 

101.7 

07-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

101.7 

07-nov- 1990 

UW14 

HMX 

1.64e+01 

UGL 

101.7 

07-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

UW14 

RDX 

3 . 53e+02 

UGL 

101.7 

07-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

004 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

81.6 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

9 . 65e+00 

UGL 

81.6 

04-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

UGL 

Site:  WELL 

005 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

121.0 

07-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

121.0 

07-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

121.0 

07-nov- 1990 

SD20 

PB 

3 . 80e+00 

UGL 

121.0 

07-nov- 1990 

SD20 

PB 

1  •  880  +  01 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

1.42e+01 

UGL 

’  121.0 

07-nov- 1990 

SS10 

CD 

1 . 53e+01 

UGL 

121.0 

07-nov- 1990 

SS10 

CR 

7 . 92e+00 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02  0+ 0  0 

UGL 

Dec  2,  1991 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL 

005 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1. 65e+00 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

121.0 

07-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

006 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

94.6 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 06e+00 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 04e+01 

UGL 

Site:  WELL 

007 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

84.9 

08-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

84.9 

08-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

84.9 

08-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 95e+00 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

SD20 

PB 

7 . 16e+00 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

SS10 

CD 

7 . 76e+00 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

SS10 

CD 

1 . 05e+01 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

84.9 

08-nov-1990 

TJW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

84.9 

08-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

84.9 

08-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

84.9 

08-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e  +  00 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

'  84.9 

08-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

84.9 

08-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  C-5 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

0.0 

18-oct~1990 

SD20 

PB 

6 . 18e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

DW001 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

27-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

27-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

27-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SD20 

PB 

2 . 28e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 0le+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

27-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

27-nov-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

'  0.0 

27-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  DW002 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

27-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

27-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SD20 

PB 

4 . 34e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SS1.0 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

27-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

27-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

E-  67 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 71e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

24DNT 

7.54e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

'  0.0 

18-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2  .lle+00 

UGL 

0.0 

18-oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  F-100 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SD20 

PB 

2 . 02e+0 1 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 62e+01 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

SD20 

PB 

3 . 71e+01 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 
29- jun-1990 
29- jun-1990 
29- jun-1990 
29- jun-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

0.0 

SS10 

BA 

6.19e+00 

UGL 

0.0 

SS10 

BE 

LT 

5.00e+00 

UGL 

0.0 

SS10 

CA 

1 . 86e+03 

UGL 

0.0 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 
29- jun-1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

0.0 

SS10 

CR 

LT 

6 . 026+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 020+0  0 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

cu 

8.3  8e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

FE 

LT 

4 . 27e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 
29- jun-1990 

29 -jun- 1990 
29- jun-1990 

SS10 

K 

6 . 58e+02 

UGL 

0.0 

SS10 

MG 

5 . 40e+02 

UGL 

0.0 

SS10 

MN 

LT 

2 . 75e+00 

UGL 

0.0 

SS10 

NA 

2 . 96e+03 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 
29- jun-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 
29- jun-1990 
29- jun-1990 
29- jun-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

'  0.0 

DM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 
29- jun-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  7 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  F-100  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- J 

un-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29  - J 

un-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- J 

un-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e-01 

UGL 

0.0 

29- J 

un-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

29  -  j 

un-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+01 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

!  un-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

l  un-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

I  un-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29-] 

i  un-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29-] 

i  un-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

i  un-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1.60e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29-] 

un-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

29  -  j 

un-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29  -  j 

un-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29  -  j 

un-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- j 

un-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29  -  j 

un-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  F-100  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29  -  ;jun~  1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29  - jun- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29  -  ;jun- 1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29  -  nun- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

29-]un-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29-jun-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29 -jun-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29 -jun-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29-jun-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29-jun-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK619 

2 . 00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK620 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK625 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK627 

7 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK628 

5.0  0e+0 0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK632 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK636 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK640 

7 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK643 

6 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  F-100  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 3  0e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

'  0.0 

19-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

19 -oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  F-100  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1. 65e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

Site:  WELL 

1-11 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

l.lle+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SD20 

PB 

1.42e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 39e+01 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

AL 

LT 

l.4le+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

BA 

7 . 28e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CA 

1.24e+03 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

'  0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

FE 

LT 

4 . 27e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  I -11  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

K 

7 . 71e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

MN 

8 . 75e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

NA 

2 . 52e+03 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 9  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 8  0e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

29-]un-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29-;jun-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.5  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  I -11  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1.50e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  13 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  I -11  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

DM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

UNK535 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6.80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 
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(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

29- jun-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

l .  15e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

K-100 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 87e+01 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

SD20 

PB 

3 . 31e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18  - oct- 1990 

UW14 

135TNB 

5 . 69e+01 

UGL 

0.0 

18  - oct- 1990 

UW14 

13DNB 

2 . 19e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

246TNT 

7 . 60e+02 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

24DNT 

1 . 35e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

HMX 

1 . 66e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

RDX 

8 . 81e+02 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

UNITS 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

6 . 03e+01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

9 . 78e+01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

Site:  WELL 

MI001 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

UNITS 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

49.7 

21-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

49.7 

21-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

49.7 

21-oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

49.7 

21-oct-1990 

SD19 

V 

1.44e+01 

UGL 

49.7 

21-oct-1990 

SD20 

PB 

1.84e+00 

UGL 

49.7 

21-oct- 1990 

SD20 

PB 

3 . 25e+00 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

49.7 

21-oct- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

49.7 

21-oct- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

AL 

8.3  5e+03 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

BA 

3 . 71e+02 

UGL 

'  49.2 

21-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

SS10 

CA 

1.12e+04 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 
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From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  WELL  MI001 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.7 

21-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

CR 

1 . 33e+01 

UGL 

49.7 

21-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 020+00 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

CU 

1 . 48e+01 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

FE 

5 . 74e+03 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

K 

8 . 84e+02 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

MG 

5 . 77e+03 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

MN 

1 . 12e+03 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

NA 

6 . 94e+03 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

SS10 

ZN 

5 . 21e+01 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

UW14 

135TNB 

7 . 59e+02 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

UW14 

13DNB 

6 . 97e+01 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

UW14 

246TNT 

7 . 02e+03 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e+01 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

UW14 

HMX 

1 . 39e+03 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

UW14 

NB 

4 . 2  8e+02 

UGL 

49.2 

21-oct-1990 

UW14 

RDX 

9 . 99e+03 

UGL 

49.2 

21-oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI  002 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

42.5 

30-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

SD20 

PB 

4 . 45e+00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

SD20 

PB 

4 . 88e+00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

42.5 

30-oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

42.5 

30-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

UW14 

135TNB 

2 . 31e+00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

UW14 

13DNB 

1 . 60e+00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

UW14 

246TNT 

1 . 87e+02 

UGL 

42.5 

30-oct- 1990 

UW14 

24DNT 

4 . 98e+00 

UGL 

'  42.5 

30-oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

UW14 

HMX 

3 . 12e  +  00 

UGL 

42.5 

30-oct-1990 

UW14 

NB 

4 . 73e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI002  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

42.5 

42.5 

30-oct-1990 

30-oct-1990 

UW14 

UW14 

RDX 

TETRYL 

LT 

4 . 43e+01 

5 . 56e-01 

UGL 

UGL 

Site:  WELL 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

MI  003 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

17-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

17-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

49.5 

17-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 84e+00 

UGL 

85.5 

07-nov- 1990 

SD20 

PB 

4.12e+00 

UGL 

49.5 

17-oct- 1990 

SD20 

PB 

1 . 36e+01 

UGL 

49.5 

17-oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

49.5 

17-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

85.5 

07-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

89.3 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

49.5 

17-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

49.5 

17-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

89.3 

07-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

17-oct-1990 

UW14 

135TNB 

9 . 58e- 01 

UGL 

0.0 

17-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

17-oct- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

17-oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

17-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

17-oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

17-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

17-oct- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

17-oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI004 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

60.4 

12-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

60.6 

12-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 74e+00 

UGL 

60.6 

12-nov-1990 

SD20 

PB 

4 . 12e+00 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 20e+01 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 0le+00 

UGL 

60.4 

12-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

81.6 

04-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

1 . 36e+00 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

1. 04e+01 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

UW14 

246TNT 

2 . 13e+01 

UGL 

60.4 

12 -nov- 19 90 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

60.4 

12-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

6 . 95e+00 

UGL 

81.6 

04-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

81.6 

04-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

UW14 

RDX 

1 . 76e+01 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

2 . 24e+01 

UGL 

60.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

81.6 

04-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI005 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

56.3 

16-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

56.3 

16-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

56.3 

16-oct-1990 

SD20 

PB 

4 . 88e+00 

UGL 

'  56.3 

16 -oct- 1990 

SD20 

PB 

2 . 03e+01 

UGL 

56.3 

16-oct-1990 

SS10 

CD 

3 . 14e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  WELL  MI005 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

56.3 

16-oct- 1990 

SS10 

CD 

4 . 09e+01 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

SS10 

CR 

1 . 24e+01 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

UW14 

135TNB 

1 . 88e+00 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

UW14 

246TNT 

1 . 06e+01 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

UW14 

HMX 

1 . 91e+00 

UGL 

56.3 

16-oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

56.3 

16-oct-1990 

UW14 

RDX 

1 . 03e+01 

UGL 

56.3 

16-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI  006 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.5 

16-oct-1990 

SB01 

HG 

3 . 26e- 01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD19 

V 

2 . 74e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD20 

PB 

5 . 86e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD20 

PB 

3 . 39e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD22 

AS 

2 . 99e+00 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

AL 

4 . 78e+03 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

AL 

LT 

1 . 41e+02 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

BA 

3 . 49e+01 

UGL 

'  70.5 

16-oct-1990 

SS10 

BA 

1 . 21e+02 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI006  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CA 

2 . 77e+04 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CA 

7 . 08e+04 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CD 

5 . 70e+00 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

8 . 21e+00 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

1.00e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CD 

1 . 71e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CR 

1 . 08e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CU 

2 . 50e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

FE 

3 . 92e+03 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 • 88e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

MG 

1 .44e+03 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

SS10 

MG 

1 . 92e+03 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

SS10 

MN 

8 . 61e+00 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

SS10 

MN 

7 . 61e+01 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

SS10 

NA 

2.2 le+04 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

NA 

2 . 25e+04 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

ZN 

6 . 05e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1. 80e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1. 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2.90e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 .00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 • 30e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI006  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4.90e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5*2  0e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-OCt-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3.40e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 • 40e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 5  0e+0  0 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

’  70.5 

16-oct-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 • 0  0g+0  0 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI006  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  0e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . l0e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

70.5 

16  - oct- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 • 80e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

70.5 

16  - oct - 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 • 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI006  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.5 

16-oct- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5.00e-0l 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-0l 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3.00e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . I0e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1.60e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

94.6 

04-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

94.6 

04-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

70.5 

16 -oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

70.5 

16-oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

94.6 

04-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

94.6 

04-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

94.6 

04-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

70.5 

16-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

94.6 

04-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP 
Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-ian-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

49.0 

01-nov-1990 

SB01 

49.0 

01-nov-1990 

SB01 

49.0 

01-nov-1990 

SD20 

49.0 

01-nov-1990 

SD20 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

Site:  WE! 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

46.3 

31-oct-1990 

SB01 

46.3 

31-oct-1990 

SB01 

46.3 

31-oct- 1990 

SD20 

46.3 

31-oct-1990 

SD20 

46.3 

31-oct-1990 

SS10 

46.3 

31-oct-1990 

SS10 

46.3 

31-oct-1990 

SS10 

46.3 

31-oct- 1990 

SS10 

46.3 

31-oct-1990 

UW14 

46.3 

31-oct-1990 

UW14 

46.3 

31-oct-1990 

UW14 

46.3 

31-oct- 1990 

UW14 

46.3 

31-oct- 1990 

UW14 

46.3 

31-oct-1990 

UW14 

46.3 

31-oct-1990 

UW14 

'  46.3 

31-oct- 1990 

UW14 

46.3 

31-oct- 1990 

UW14 

MI007 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

HG 

LT 

2.43e-01 

HG 

LT 

2.43e-01 

PB 

2 . 60e+00 

PB 

LT 

1 . 2  6e+0  0 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

NB 

LT 

1.07e+00 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

MI008 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

HG 

LT 

2.43e-01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

PB 

2 . 06e+00 

PB 

1 . 19e+01 

CD 

6 . 42e+00 

CD 

LT 

4.01e+00 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

CR 

LT 

6 . 02  ©+0  0 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

246TNT 

LT 

5.88e-01 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

RDX 

LT 

2. lle+00 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI009 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.1 

03 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 .99e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SD19 

V 

5 . 72e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL  • 

67.1 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

4.23e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 • 020+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

AL 

it 

1 . 55e+03 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

AL 

JUT 

1.41e+02 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

BA 

/ 

1 . 30e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

BA 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

CA 

1.80e+03 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

CA 

1 . 81e+03 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

FE 

2 . 17e+03 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

MN 

8 . 89e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

MN 

5 . 07e+01 

UGL 

’  67.1 

03-nov-1990 

SS10 

NA 

2 • 080+03 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

NA 

2 . 32e  +  03 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI009  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 8  0e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 • 800+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL  . 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18^ 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18T 

2 NANI L 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18  - 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+0l 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

'  67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  27 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI009  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.3  0e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

C15 

7 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

C16 

2 . 00e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

C17 

3 . 00e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

C18 

3 . 00e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

C19 

3 . 00e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

C2  0 

2 . 00e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

C21 

6 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3.7  00+0  0 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

l.50e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+0  0 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

'  67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  28 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI009  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9.2  0e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK584 

3 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK590 

3 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

UNK591 

9 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM18 

UNK594 

1.00e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK595 

6 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK597 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK600 

9 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK606 

4 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK625 

5 . 00e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5.00e-0l 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 ,20e+00 

UGL 

'  67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

' CLC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3.00e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1. 60e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

67.1 

03 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

67.1 

03-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI010 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.8 

10-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 52e+00 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 2be+00 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

70.8 

10 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

70.8 

10 -nov- 19 90 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

70.8 

10 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

70.8 

10 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

3 . 71e+01 

UGL 

'  70.8 

10-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

UW14 

HMX 

3 . 22e+01 

UGL 
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2- 
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(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.8 

10-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

70.8 

10-nov- 1990 

UW14 

RDX 

1 . 65e+02 

UGL 

70.8 

10-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

MI011 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

59.3 

01-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

59.3 

01-nov-1990 

SD20 

PB 

4 . 23e+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

SD20 

PB 

2 . 78e+01 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

59.3 

01-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

3 . 86e+00 

UGL 

59.3 

01-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

59.3 

01-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . I2e-01 

UGL 

59.3 

01-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

59.3 

01-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI012 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.1 

04-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 60e+00 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 03e+01 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

70.1 

04-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

'  70.1 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

9 . 43e+00 

UGL 

70.1 

04-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

70.1 

04-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Site:  WELL 

MI013 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

52.4 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 82e+00 

UGL 

52.4 

04 -nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 2  6e+0  0 

UGL 

52.4 

04 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

52.4 

04 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

52.4 

04 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

52.4 

04 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

52.4 

04 -nov- 19 90 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

52.4 

04 -nov- 19 90 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

52.4 

04-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

2 . 65e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

4 . 16e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

2 . 42e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

3 . 04e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

1.74e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SD20 

PB 

4 . 75e+01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SD20 

PB 

6 . 00e+01 

UGL 

19.8 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

9 . 91e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

1 . 36e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

2 . 55e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

3 . 02e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

2 . 02e+05 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

2 . 81e+05 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1 . 41e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

1.26e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

5 . 16e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

5 . 97e+02 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CA 

3 . 16e+03 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

CA 

1 . 36e+04 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CA 

1 . 63e+04 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

'  50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

4 . 84e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

6.2  8e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

1 . 33e+02 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

CR 

1 . 78e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CU 

1 . 07e+02 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

CU 

l.lle+02 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

5 . 93e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

1.49e+05 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

2 . 13e+05 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

K 

6 . 50e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

K 

7 . 99e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

1 . 28e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

9 . 56e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

1.19e+04 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

MN 

8 . 84e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

MN 

1 . 32e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MN 

1 . 61e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NA 

7 . 20e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NA 

7 . 23e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NA 

7 . 84e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NI 

9 . 01e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NI 

l.lle+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0 1 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

2 . 59e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

2 . 82e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 2 0e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

'  50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9.90e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.2  0e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+0l 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4 C ANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . I0e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5.10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1  «  6  004*0  0 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4.00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

l.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+0l 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6.10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-0l 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BRMCIL 

1.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C16 

9 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C16 

1.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C17 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C17 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C18 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C18 

4 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C20 

1.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C20 

1.00e+01 

UGL 

'  50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C25 

3 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 • 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1. 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2.00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 5  0e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7. 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7. 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-0l 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 .40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+0l 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+0l 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+0l 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3.60e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 .20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 8  0e+0  0 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK595 

5 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK595 

6 . 0  0e+0 1 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK596 

2 . 00e+01 

UGL 

'  50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK596 

2 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK601 

6 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK601 

9 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK605 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK605 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

2PROL 

3 . 00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ACET 

1.98e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5.80e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5.8  0e+0 0 

UGL 

1  50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3.2  0e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2.6  0e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 • 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CHCL3 

9 . 85e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL  * 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5.00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6.70e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5.10e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 • 600+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

UNK047 

1.00e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

UNK220 

6 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

UNK247 

6 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

135TNB 

1 . 47e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

HMX 

1 . 80e+00 

UGL 

50.9 

11-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

'  50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01 -j an- 90  To: 

Site:  WELL  MI015 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2 -dec -91 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

29.7 

10-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

29.7 

10~nov-1990 

SD20 

PB 

6 . 51e+00 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL  • 

29.7 

10-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

29.7 

10-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

29.7 

10-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

29.7 

10-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

29.7 

10-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

29.7 

10-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI016 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

90.6 

02-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

90.6 

02-nov-l990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SD20 

PB 

3 . 25e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 26e+01 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

SD20 

PB 

1.52e+01 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 • 260+0  0 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

90.6 

02 -nov- 19 90 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e  +  00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

90.6 

02 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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Site:  WELL  MI016  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

.  90.6 

02-nov-1990 

UW14 

13DNB 

7.09e-01 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

246TNT 

6.8  7e+0  0 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

246TNT 

7.50e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

90.6 

02-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL  MI017 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

122.3 

07-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SD19 

V 

6 . 38e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 820+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SD20 

PB 

6 . 94e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1*2  6e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+0 0 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

AL 

1 . 84e+03 

UGL 

'  122.3 

07-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

BA 

9 . 23e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

BA 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

CA 

1.5  6e+03 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

CA 

1 . 82e+03 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

CR 

2 . 98e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

FE 

2 . 57e+03 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

MG 

5 . 93e+02 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

MN 

1 . 39e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

MN 

7.23e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

NA 

5 . 94e+03 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

NA 

6 . 16e+03 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1. 80e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1. 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4.2  0e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 ,20e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5.00e-01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 .40e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

i22.3 

07-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

XJM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.5  0e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1.50e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

V • 600+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 2  0e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.4  0e+ 00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 • 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 • 6O0+O  0 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

122 . 3 

07-nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5.10e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5.00e-01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3.00e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3.6  0e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

122 . 3 

07-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UM18 

UNK550 

5 . 00e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

122.3 

07-nov-1990 

UW14 

RDX 

1 . 15e+01 

UGL 

122.3 

07-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  45 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI018 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

57.5 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

3 . 69e+00 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

6 . 18e+00 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

1 • 030+01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 34e+01 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 020+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

57.5 

05-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

57.5 

05-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

69.9 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

7 . 35e- 01 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 84e+00 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 17e+01 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

71.1 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

71.1 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

69.9 

06-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI020 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

60.3 

10-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 76e+01 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

SS10 

CR 

3 . 16e+01 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

60.3 

10-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

60.3 

10-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

60.3 

10-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.5 

13-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SD20 

PB 

6 . 94e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

SD20 

PB 

7 . 92e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1*2  60+OO 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 19 90 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SS10 

CR 

4 . 06e+01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SS10 

CR 

4.20e+01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 020+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

50.5 

13 -nov- 19 90 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

50.5 

13 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

50.5 

13-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  48 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI022 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.8 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 95e+00 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

29.8 

09 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

29.8 

09 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

9.46e-01 

UGL 

29.8 

09 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

UW14 

246TNT 

3 . 22e+01 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

UW14 

HMX 

3 . 41e+00 

UGL 

29.8 

09-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

29.8 

09 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

6 . 57e+00 

UGL 

29.8 

09 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL  MI023 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

35.3 

31-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

35.3 

31-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

35.3 

31-oct-1990 

SD20 

PB 

1.4le+00 

UGL 

35.3 

31-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 17e+00 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

35.3 

31-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

35.3 

31-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

UW14 

135TNB 

9 . 31e-01 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

31.7 

31-oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

31.7 

31-oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

31.7 

31-oct- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

31.7 

31-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  49 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01- 

jan-90  To: 

2  -dec 

-91 

Site:  WELL  MI024 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

9 . 76e+00 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

47.5 

09 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

47.5 

09-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

47.5 

09 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI025 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

08-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

47.5 

08 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

47.5 

08-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

47.5 

08 -nov- 1990 

SD20 

PB 

1.10e+01 

UGL 

47.5 

08 -nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

UGL 

47.5 

08-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

47.5 

08-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

08 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

08-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 020+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.5 

08 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  50 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01-jan-90  To: 

Site:  WELL  MI025 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2 -dec- 91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 • 88e- 01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

47.5 

08-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-0l 

UGL 

47.5 

08 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-0l 

UGL 

Site:  WELL 

MI026 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

45.2 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

45.2 

04 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 52e+00 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

1.84e+00 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

45.2 

04 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

45.2 

04 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 020+00 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

45.2 

04-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

45.2 

04 -nov- 19 90 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

45.2 

04 -nov- 19 90 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

45.2 

04 -nov- 19 90 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  51 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI027 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

37.2 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

4 . 16e- 01 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

3 . 36e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 020+0  0 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

37.2 

09 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

37.2 

09 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

l . 15e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

l.65e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

37.2 

09-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

37.2 

09 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI028 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

07-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

SD20 

PB 

3 . 25e+00 

UGL 

49.0 

07 -nov- 1990 

SD20 

PB 

4 . 45e+00 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 0le+00 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 « 02e+00 

UGL 

49.0 

07-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

UW14 

135TNB 

3 . 43e+00 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

49.0 

07-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

49.0 

07 -nov- 19 90 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

49.0 

07-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

49.0 

07-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  52 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI029 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

37.9 

11-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

4 . 23e+00 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

9 . 16e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

1 . 61e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CA 

4 . 09e+03 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

1 . 3  0e+01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

cu 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

6 . 33e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

1 . 35e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MN 

2.24e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NA 

7 . 44e+03 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

2 . 77e+01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

135TNB 

1 . 64e+01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

HMX 

2 .20e+00 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

37.9 

ll-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

50.9 

ll-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI030 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

11-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 .99e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

19.8 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

19.8 

ll-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

1.41e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 84e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

3 . 25e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 2  6e+0  0 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

19.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

19.9 

ll-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

3 . 33e+02 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1 . 41e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1 . 41e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

2 . 93e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

2 . 99e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

4 . 10e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BA 

4 . 33e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CA 

4 . 90e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CA 

5 . 16e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CA 

7 . 55e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CA 

8 . 63e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

5 . 34e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

3 . 69e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

5 . 31e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 8  8e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

K 

6 . 04e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

K 

8 . 84e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

K 

9 . 07e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

K 

9 . 3  6e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

1 . 51e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

1 . 55e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

1 . 59e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MG 

1 . 77e+03 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MN 

1.24e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MN 

1 . 39e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MN 

3 . 69e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

MN 

4 . 06e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NA 

6 . 69e+03 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

18.9 

11-nov- 1990 

SS10 

NA 

7 . 12e+03 

18.9 

11-nov- 1990 

SS10 

NA 

7 . 20e+03 

18.9 

11-nov- 1990 

SS10 

NA 

7 . 36e+03 

18.9 

11-nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

18.9 

11-nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

18.9 

11-nov- 19 90 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 • 80e+0l 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 • 8O0+OI 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2. lle+01 

18.9 

ll-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2. lle+01 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1. 80e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 2Ue+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 .90e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

XJM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4.50e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2  6DNT 

LT 

7.90e-01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2  6DNT 

LT 

7 . 90e-01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 7  0e+0  0 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 2  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.2  0e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.50e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e  +  00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5.40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3.40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 • 10e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e~  01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C14 

6 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C16 

6 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C16 

7 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C17 

2 . 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C17 

2 . 00e+02 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

Cl  8 

2 . 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

Cl  8 

2 . 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C2  0 

6 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C20 

7 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C25 

1 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

C25 

2 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

’  18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.5  0e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

HXCOS 

3 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3.60e+0l 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK586 

9 . 00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK587 

2 . 000+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK588 

i.ooe+oi 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK589 

9 . ooe+oo 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK592 

8 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK595 

2 . 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK595 

3 • 000+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK596 

9 . ooe+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK596 

1 . 0  oe+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK597 

4. ooe+oi 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK598 

2.  ooe+oi 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK601 

6 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK601 

7. 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK605 

1.00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK605 

2.00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK639 

3 . 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM18 

UNK639 

4. 00e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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Site:  WELL  MI030  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7. 10e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

2PROL 

1.00e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1.90e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 2  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2.6  0e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI030  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3.00e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3.00e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

18.9 

11-nov- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1. 65e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

18.9 

ll-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  WELL 

MI031 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

6.4 

12-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

6.4 

12-nov~1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

6.4 

12-nov-1990 

SD20 

PB 

5 . 64e+00 

UGL 

6.4 

12-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

6.4 

12-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

6.4 

12-nov-1990 

SS10 

CR 

9 . 75e+00 

UGL 

6.4 

12-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

6.4 

12-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

6.4 

12-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

6.4 

12 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI032 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

32.0 

12 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 4  3  e  -  0 1 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

32.0 

12-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 19 90 

SS10 

CR 

LT 

6 • 020+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

32.0 

12-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

32.0 

12-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

32.0 

12-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

32.0 

12 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2 , 

1991 

Installation: 

Milan  AAP 

Page 

63 

Analytical  Results  for 

Chemical 

Ground  Water 

From:  01-jan- 

-90  To 

:  2 -dec 

91 

Site:  WELL  MI033 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

85.5 

07-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

85.5 

07-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

85.5 

07-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI034 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

36.1 

16-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

36.1 

15 -oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

36.1 

15 -oct- 1990 

SD19 

V 

1.64e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 60e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+0  0 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

36.1 

15 -oct- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

36.1 

15 -oct- 1990 

SS10 

AL 

5 . 12e+03 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

BA 

1 . 19e+01 

UGL 

36.1 

15-oct- 1990 

SS10 

BA 

4 . lle+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

CA 

2 . 30e+03 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

CA 

2 . 55e+03 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

CR 

6 . 66e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

CU 

4 . 19e+01 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

FE 

8 . 05e+03 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

K 

6 . 57e+02 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

K 

9 . 22e+02 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

MG 

7 . 32e+02 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

MG 

8 . 82e+02 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

MN 

7.42e+00 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

MN 

1.82e+02 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

NA 

2 . 54e+03 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

NA 

2 . 71e+03 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

36.1 

15 -oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3.8  0e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

SS10 

ZN 

2 . 80e+01 

UGL 

36.1 

15-oct-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4  •  20e+0 0 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.2  0s+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5.00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

B2EHP 

8 . 55e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

BAANTR  . 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5.40e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4.00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3.40e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

DM1 8 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

l. 00e+0l 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.3  0e+0i 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

C18 

3 . 00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1. 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

DM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.20e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

36.1 

l6-OCt-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

36.1 

l6-oct-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2.00e+00 

UGL 

36.1 

l6-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

36.1 

l6-oct-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3.60e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK509 

2 . 00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK583 

5 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK588 

6 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK593 

5.00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK595 

5 . 00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK596 

4 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

•  UM18 

UNK597 

6 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK602 

5 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM18 

UNK605 

2 • 00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK610 

1.00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM18 

UNK625 

5 . ooe+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

ACET 

2 . 09e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI034  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 3  0e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 3  0e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3.2  0e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5.00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

36.1 

16 -oct- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5.i0e-0l 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UM2  0 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

36.1 

16 -oct -1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

36.1 

16-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

36.1 

16-oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  68 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI035 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

46.7 

28  - oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

BA 

4 . 30e+01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

CA 

6 . 74e+03 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+0l 

UGL 

46.6 

28-OCt- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

CU 

1.29e+01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

K 

1 . 98e+03 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

MG 

2 . 34e+03 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

MN 

5 . 91e+00 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

NA 

3 . 66e+03 

UGL 

46.6 

28-OCt-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-OCt-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5.20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

46.7 

28  - oct- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28-OCt-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3.9  0e+00 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  69 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI035  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE  . 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+0l 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 3  0e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

46.7 

28-OCt-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 • 60e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

46.7 

28-OCt-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7.60e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  70 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI035  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

46.7 

28  - oct- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . I0e+0l 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

46.7 

28  - OCt- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . I0e+0l 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

46.7 

28-oCt-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2.8  0e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2.6  0e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI035  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

46.7 

28-oct- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

UM20 

UNK022 

9 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

46.6 

28-OCt-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

46.6 

28 -OCt- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6. 12e-01 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

46.6 

28-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

46.6 

28 -oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

46.6 

28-OCt- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2.11e+00 

UGL 

46.6 

28-OCt-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI036 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.4 

28 -OCt- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

49.4 

28-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

49.4 

28-oct-1990 

SD20 

PB 

3 . 80e+00 

UGL 

49.4 

28-oct-1990 

SD20 

PB 

1.20e+01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  72 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec -91 

Site:  WELL  MI036 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.4 

28-OCt-1990 

SS10 

CD 

2.8  8e+0 1 

UGL 

49.4 

28-oct-1990 

SS10 

CD 

4 . 06e+01 

UGL 

49.4 

28-oct-1990 

SS10 

CR 

1 . 20e+01 

UGL 

49.4 

28-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

246TNT 

1.01e+00 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

49.3 

28-OCt-1990 

UW14 

RDX 

4 . 12e+00 

UGL 

49.3 

28-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI037 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

50.0 

30-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 17e+00 

UGL 

50.0 

30-OCt-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+0  0 

UGL 

50.0 

30  - oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

50.0 

30  - oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02  6+0  0 

UGL 

50.0 

30 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

TJW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

50.0 

30  - oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

50.0 

30 -oct- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

50.0 

30-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  73 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01-jan-90  To: 

Site:  WELL  MI038 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2 -dec- 91 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

50.2 

25-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 84e+00 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

SD20 

PB 

3 . 58e+00 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

SS10 

CD 

1 . 12e+02 

UGL 

50.2 

25-oct- 1990 

SS10 

CD 

1 . 14e+02 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

UW14 

135TNB 

1.00e+01 

UGL 

50.2 

25-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

3 . 35e+00 

UGL 

50.2 

25-oct- 1990 

UW14 

246TNT 

4 . 39e+02 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

UW14 

24DNT 

1.41e+01 

UGL 

50.2 

25-OCt-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

50.2 

25 -oct- 1990 

UW14 

HMX 

6 . 6 le+0  0 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

50.2 

25-oct- 1990 

UW14 

RDX 

3.23e+02 

UGL 

50.2 

25-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

1 . 39e+01 

UGL 

Site:  WELL 

MI039 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

51.3 

24-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

51.3 

24-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

SD20 

PB 

5 . 75e+00 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

SD20 

PB 

2.71e+01 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

SS10 

CD 

6 . 91e+01 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

SS10 

CD 

9 . 43e+01 

UGL 

51.3 

24 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

51.3 

24-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

UW14 

246TNT 

8 . 25e+00 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

51.3 

24-oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

51.3 

24-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

51.3 

24-oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  74 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI040 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

46.2 

25-oct-1990 

99 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e-01 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

SD20 

PB 

6 . 94e+00 

UGL 

46.2 

25-oct-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

46.2 

25  - oct- 1990 

SS10 

CD 

4 . 37e+01 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

SS10 

CD 

4 . 65e+01 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

46.2 

25 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

UW14 

135TNB 

3 . 68e+00 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

UW14 

246TNT 

4.09e+01 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

UW14 

24DNT 

1 . 02e+00 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

UW14 

HMX 

2 . 45e+00 

UGL 

46.2 

26 -oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

46.2 

26-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

5.28e+01 

UGL 

46.2 

26 -oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

MI041 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.3 

27-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

47.3 

27-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

47.3 

27-oct-1990 

SD20 

PB 

1.41e+00 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

SD20 

PB 

5 . 64e+00 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

SS10 

CD 

5 . 98e+01 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

SS10 

CD 

6 . 30e+01 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 020+00 

UGL 

47.3 

27-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

47.3 

27-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

47.3 

27-oct-1990 

UW14 

246TNT 

4 . 91e+00 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

47.3 

27-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

47.3 

27-oct- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

47.3 

27-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  75 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01-jan-90  To: 

Site:  WELL  MI044 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2 -dec- 91 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

47.1 

02 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

47.1 

02-nov-1990 

SD20 

PB 

4 . 66e+00 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 37e+01 

UGL 

47.1 

02-nov-1990 

SS10 

CD 

2 . 93e+01 

UGL 

47.1 

02-nov-1990 

SS10 

CD 

3 . 12e+0l 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.1 

02-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

47.1 

02-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

47.1 

02-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

2 . 59e+00 

UGL 

47.1 

02 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI045 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

48.8 

02-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

48.8 

02 -nov- 19 90 

SD20 

PB 

1.84e+00 

UGL 

48.8 

02 -nov- 1990 

SD20 

PB 

7 . 70e+00 

UGL 

48.8 

02 -nov- 1990 

SS10 

CD 

8 . 65e+01 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 07e+02 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

48.8 

02 -nov- 19 90 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

48.8 

02 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

48.8 

02 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

48.8 

02-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

48.8 

02 -nov- 19 90 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

48.8 

02 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  76 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI 04 6 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

16.6 

21-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

17.2 

21-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

16.6 

21-oct-1990 

SD20 

PB 

1.01e+01 

UGL 

17.2 

21-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 38e+01 

UGL 

16.6 

21-oct-1990 

SS10 

CD 

6.3  0e+01 

UGL 

17.2 

21-oct-1990 

SS10 

CD 

6 . 46e+01 

UGL 

16.6 

21-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

17.2 

21-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

17.0 

21-oct- 1990 

UW14 

135TNB 

5 . 20e+01 

UGL 

17.0 

21-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

17.0 

21-oct- 1990 

UW14 

246TNT 

7. 02e+02 

UGL 

17.0 

21-oct-1990 

UW14 

24DNT 

1 . 86e+01 

UGL 

17.0 

21-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

17.0 

21-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

8 . 25e+01 

UGL 

17.0 

21-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

5 . 35e+01 

UGL 

17.0 

21-oct-1990 

UW14 

RDX 

5 . 23e+02 

UGL 

17.0 

21-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL  MI047 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

17.4 

23 -oct- 1990 

99 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

17.2 

23 -OCt- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

17,2 

23 -oct- 1990 

SD20 

PB 

2 . 17e+00 

UGL 

17.4 

23-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 19e+01 

UGL 

17.2 

23 -oct- 1990 

SS10 

CD 

4 . 00e+01 

UGL 

17.4 

23 -oct- 1990 

SS10 

CD 

4 . 60e+01 

UGL 

17.2 

23 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

17.4 

23 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

135TNB 

1.44e+00 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

246TNT 

2 . 62e+01 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

RDX 

2 . 13e+01 

UGL 

15.4 

06-feb-1991 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  77 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL 

MI  04  8 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

23.6 

30-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

23.6 

30-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

23.6 

30-oct- 1990 

SD20 

PB 

1 . 84e+00 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

SD20 

PB 

4 . 45e+00 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

SS10 

CD 

1 . 20e+01 

UGL 

23.6 

30-oct- 1990 

SS10 

CD 

1.28e+01 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

23.6 

30-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

23.6 

30 -oct- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

23.6 

30-oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI049 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 .99e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 74e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 54e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

1.72e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+0  0 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05 -nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e-01 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

AL 

1 . 65e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1 . 41e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1 . 41e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

BA 

1 . 06e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

BA 

1.21e+01 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

SS10 

BA 

1 . 85e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

BA 

2 . 02e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 06e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CA 

2 . 73e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CA 

3 . 35e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CA 

3 . 92e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CA 

4 . 21e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

7 . 77e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

8 . 55e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

8 . 59e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

8 . 87e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

’75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

FE 

3 . 33e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

FE 

4 . 32e+02 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

K 

8 . 00e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

K 

1 . 16e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

K 

1.21e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

K 

1 . 46e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

MG 

5 . 31e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

MG 

5 . 74e+02 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

MG 

5 . 89e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

MG 

6 . 41e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-l990 

SS10 

MN 

1 . 73e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

MN 

2 . 77e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

MN 

4 . 79e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

MN 

5 . 44e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

NA 

3 . 46e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

NA 

3 . 54e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

NA 

3 . 62e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

NA 

4 . 06e+03 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

75.3. 

05-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

ZN 

7 . 83e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

SS10 

ZN 

9.08e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

ZN 

9.20e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

SS10 

ZN 

9.30e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 .20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e  +  00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 8  0e+0  0 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5.80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

DM1 8 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+0l 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4.20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 .20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5.10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

Dec  2,  1991  Installation:  Milan  AAP  Page  81 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI049  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

3.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

3 . 09e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 .40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+0l 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6.10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C15 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C15 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C16 

5 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

C16 

5 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C17 

8 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C17 

8 • 0  0g+0 1 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

C18 

7 . ooe+oi 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

C18 

7 .  ooe+oi 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

C19 

6 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

C19 

7 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C2  0 

4 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C20 

4 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C21 

1.00e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

C21 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 • 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 • 0  0s+ 0  0 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

13M18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5.10e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-0l 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . lOe+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3.60e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5.00e-0l 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 .20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 2  0e+0  0 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM18 

UNK583 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK583 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK584 

5 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK584 

5 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK590 

6 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK590 

7.00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK591 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK591 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK594 

3 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK594 

3 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK595 

7 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK595 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK596 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK597 

9 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK597 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK600 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK600 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK601 

7 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK604 

8.00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK606 

7 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK606 

9 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM18 

UNK608 

8 • 0  0s+ 0 0 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK619 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM18 

UNK619 

2 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM18 

UNK625 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM18 

UNK625 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.2  0e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

2PROL 

4 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

2PROL 

4 . 00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

ACET 

1. 87e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1. 30e+01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8  •  300+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5.80e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2  .  300+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5.00e-0l 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+0l 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM2  0 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5.00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

’  75.3 

05 -nov- 1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 .10e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM2  0 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UM20 

UNK244 

6 . 00e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

246TNT 

1.07e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

1 . 12e+00 

UGL 

75.3 

05 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-0l 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

75.3 

05-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

75.3 

05-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI050 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

107.4 

01-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 4  3  e  -  0 1 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 71e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

SD20 

PB 

2 . 15e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

107.4 

01-nov-1990 

107.0 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov- 1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

107.4 

01-nov-1990 

Site:  WELL 

MI050 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

SD21 

SE 

SD22 

AS 

SD22 

AS 

SD23 

AG 

SD23 

AG 

SS10 

AL 

SS10 

AL 

SS10 

BA 

SS10 

BA 

SS10 

BE 

SS10 

BE 

SS10 

CA 

SS10 

CA 

SS10 

CD 

SS10 

CD 

SS10 

CO 

SS10 

CO 

SS10 

CR 

SS10 

CR 

SS10 

CU 

SS10 

CU 

SS10 

FE 

SS10 

FE 

SS10 

K 

SS10 

K 

SS10 

MG 

SS10 

MG 

SS10 

MN 

SS10 

MN 

SS10 

NA 

SS10 

NA 

SS10 

NI 

SS10 

NI 

SS10 

SB 

SS10 

SB 

SS10 

ZN 

SS10 

ZN 

UM18 

124TCB 

UM18 

12DCLB 

UM18 

12DPH 

UM18 

13DCLB 

UM18 

14DCLB 

UM18 

245TCP 

UM18 

246TCP 

(continued) 


BOOL 

CONCENTRATION 

LT 

3 . 02e+00 

LT 

2 . 54e+00 

LT 

2 . 54e+00 

LT 

2 . 50e-01 

LT 

2 . 50e- 01 

2 . 74e+02 

LT 

1.41e+02 

2 . 84e+01 

1. 00e+02 

LT 

5 . 00e+00 

LT 

5 . 00e+00 

1 . 64e+04 

5 . 34e+04 
l.lle+01 

2 . 52e+01 

LT 

2 . 50e+01 

LT 

2 . 50e+01 

LT 

6 . 02e+00 

LT 

6 . 02e+00 

8 . 87e+00 

2 . 25e+01 

4 . 91e+01 

1 . 15e+03 
6.20e+02 

7 . 71e+02 

6 . 37e+02 

6 . 51e+02 

7 . 91e+00 

5 . 74e+01 

3 . 79e+03 

3 . 88e+03 

LT 

3 . 43e+01 

LT 

3.43e+01 

LT 

3 . 80e+01 

LT 

3 . 80e+01 

2 . 34e+01 

5 . 09e+01 

LT 

1 . 80e+00 

LT 

1 . 70e+00 

ND 

2 . 00e+00 

LT 

1 . 70e+00 

LT 

1 . 70e+00 

LT 

5 . 2  0e+00 

LT 

4 . 2  0e+0  0 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

107.4 

Ol-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 5  0e+0  0 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

2.45e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 .40e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 • 400+0  0 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

C16 

1.00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

C17 

1.00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

C18 

2 . 00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

C20 

2 . 00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1.60e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 • 6O0+OO 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . OOe+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8. 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . I0e+01 

UGL 

101 .4 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . I0e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3.00e+0l 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3.60e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3.6  0e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

UNK601 

5 . 00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

UNK605 

1.00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM18 

UNK618 

1.00e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

107.4 

01-nov-1990 

UM18 

UNK639 

2 . 00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-l990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1 .40e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3.00e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

HM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7. 00e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1.6  0e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

2 . 26e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

107.4 

01-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

107.4 

01-nov- 1990 

UW14 

RDX 

2.3  6e+01 

UGL 

107.4 

01-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI051 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

41.5 

21-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 820+0  0 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SD20 

PB 

5.42e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SD20 

PB 

1 . 62e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

BA 

8 . 17e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

BA 

1.01e+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

CA 

1 . 34e+04 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

CA 

1 . 64e+04 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

CD 

1 . 35e+02 

UGL 

0.0 

21-oct-1990 

SS10 

CD 

1 . 38e+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

21-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 « 02e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

CU 

1.40e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

cu 

1 . 93e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

FE 

1.20e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI051  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

FE 

1 . 23e+03 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

K 

6 . 12e+02 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

K 

1 . 17e+03 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

MG 

4 . lle+03 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

MG 

4 . 18e+03 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

MN 

4 . 73e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

MN 

5 . 67e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

NA 

5 . 07e+03 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

NA 

5.43e+03 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

ZN 

1 . 99e+02 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

SS10 

ZN 

2 . 39e+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1. 80e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 1 0s+ 0 1 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9.90e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

’41.5 

21-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 2  0e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI051  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 .40e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+0l 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 • 100+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6.50e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1.50e+0l 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI051  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 • 00b+0 1 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 • 60e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+0l 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

'  UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4.00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

41.5 

21-OCt-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5.80e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5.00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI051  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

41.5 

21-oct-1990 

UM2  0 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3.6  0e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UW14 

135TNB 

3 . 19e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

3 • 620+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UW14 

246TNT 

2 . 63e+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UW14 

24DNT 

1.17e+01 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

41.5 

2l-oct-1990 

UW14 

HMX 

1 . 21e+01 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

41.5 

21-oct- 1990 

UW14 

RDX 

3 • 820+02 

UGL 

41.5 

21-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

1.22e+01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI052 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

51.1 

31-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

51.1 

31-oct- 1990 

SD20 

PB 

6 . 07e+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

51.1 

31-oct- 1990 

SS10 

CD 

3 . 98e+01 

UGL 

51.1 

31-oct- 1990 

SS10 

CD 

5 . 00e+01 

UGL 

51.1 

31-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

51.1 

31-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

51.1 

31-oct- 1990 

UW14 

246TNT 

2 . 51e+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

51.1 

31-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

50.9 

31-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

50.9 

31-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

50.9 

31-oct- 1990 

SD20 

PB 

2 . 93e+00 

50.9 

31-oct- 1990 

SD20 

PB 

3 . 05e+01 

50.9 

31-oct- 1990 

SS10 

CD 

2 . 81e+01 

50.9 

31-oct- 1990 

SS10 

CD 

3 . 39e+01 

50.9 

31-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

50.9 

31-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

50.9 

31-oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

50.9 

31-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

50.9 

31-oct- 1990 

UW14 

246TNT 

1.42e+00 

50.9 

31-oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

50.9 

31-oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

50.9 

31-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

50.9 

31-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

50.9 

31-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

50.9 

31-oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

Site:  WELL 

MI054 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

29.8 

29-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

29.8 

29-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

29.8 

29-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

29.8 

29-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

29.8 

29-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

29.8 

29-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

29.8 

29 -oct- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

29.8 

29  - oct- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

29.8 

29 -oct- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

29.8 

29-oct-1990 

SD2 1 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

29.8 

29 -oct- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

29.8 

29-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

29.8 

29 -oct- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

29.8 

29-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI054  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

AL 

2 . 15e+02 

UGL 

29.8 

29  - oct- 1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

SS10 

BA 

1 . 07e+01 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

SS10 

BA 

1 . 20e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

CA 

1 • 86e+03 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

CA 

2 . 03e+03 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

CR 

7 . 90e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0  0 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

CU 

9 .28e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

cu 

2.25e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

FE 

4 . 75e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

FE 

1 . 48e+02 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

MG 

7 . 69e+02 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

MG 

8 . 14e+02 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

MN 

5 . 01e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

MN 

LT 

2 . 75e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

NA 

1.26e+04 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

NA 

1 . 38e+04 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3. 80e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 2  0e+0  0 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1. 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI054  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3.9  0e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

29.8 

29  - oct- 1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4.2  0e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

29.8 

29  - oct- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 .40e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 •20s+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+0l 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+0l 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 • 100+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6O0+OO 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

DM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI054  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.40e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . l0e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5.00e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 8  0e+0  0 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 • 60e+0 1 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM18 

UNK609 

3.00e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 .20e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

29.8 

29-OCt-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1.3  0e+01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI054  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6.70e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UW14 

135TNB 

9 . 67e- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

29.8 

29 -oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

29.8 

29-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI055 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

97.6 

22 -oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD19 

V 

1 . 06e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD19 

V 

2 . 49e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 52e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD20 

PB 

7 . 70e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD20 

PB 

9 . lle+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+0  0 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+0  0 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e-01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

AL 

4 . 18e+03 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

SS10 

AL 

8 . 44e+03 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

BA 

4 . 56e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SS10 

BA 

7.20e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

BA 

8 . 44e+01 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SS10 

CA 

7 . 16e+03 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CA 

1 . 32e+04 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CA 

1.61e+04 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CD 

6 . 63e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e  +  01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CR 

9 . 86e+00 

UGL 

46.7 

28-OCt-1990 

SS10 

CR 

1. 12e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI055  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

CU 

1 . 19e+01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

SS10 

CU 

1.35e+01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

CU 

1. 63e+01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

FE 

3 . 65e+03 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

SS10 

FE 

1 . 12e+04 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

K 

8 . 0  8e+02 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

K 

9 . 52e+02 

UGL 

46.7 

28 -OCt- 1990 

SS10 

K 

2 . 29e+03 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

MG 

6.7  0e+02 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

MG 

8 . 55e+02 

UGL 

46.7 

28-OCt-1990 

SS10 

MG 

2 . 63e+03 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

MN 

4 . 06e+00 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SS10 

MN 

8 . 19e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

MN 

1 . 47e+02 

UGL 

46.7 

28-oct-1990 

SS10 

NA 

3 . 53e+03 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

NA 

5 . 65e+03 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

NA 

5 . 66e+03 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

46.7 

28 -oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

SS10 

ZN 

2 . 68e+01 

UGL 

46.7 

28  - oct- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

97.6 

22-OCt-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+0l 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

2  6DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

97.6 

22-OCt-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

97.6 

22-OCt-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI055  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -OCt- 1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

97.6 

22 -OCt- 1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

97.6 

22 -oct-1990 

UM18 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

4BRPPE 

LT 

4.20e+00 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

4NANIL 

LT 

5 . 2 0e+00 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

AENSLF 

ND 

9.20e+00 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

B2EHP 

1 • 360+01 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

BENSLF 

ND 

9 .20e+00 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

C16 

7 . 00e+00 

C17 

1.00e+01 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

CL6BZ 

LT 

1. 60e+00 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 
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UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI055  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

97.6 

22 -oct - 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

DM1 8 

FLRENE 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 .40e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3.00e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 2  0e+0  0 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 8  0e+0  0 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM18 

UNK605 

6 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 .20e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

97.6 

22  - oct- 1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

97.6 

22  - oct- 1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

97.6 

22  - oct- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1.30e+01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

97.6 

22  - oct - 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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Site:  WELL  MI055  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5.80e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 .20e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5.00e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . I0e-01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+0  0 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM2  0 

UNK041 

5 . 00e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UW14 

246TNT 

1.24e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

97.6 

22 -oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

97.6 

22-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI056  . 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

74.7 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 93e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

7 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From :  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  WELL  MI056 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

74.7 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

9 .44e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

5 . 86e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

6 . 2  6e+0  0 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

1.21e+01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SS10 

CD 

1.51e+01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-l990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

74.7 

05 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

246TNT 

8.43e-01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

74.7 

05 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

74.7 

05 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

74.7 

05 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

74.7 

05-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI057 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

29-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 • 82e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SD20 

PB 

1.41e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI057  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

29-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

BA 

1.21e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

BA 

1 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

CA 

3 . 06e+03 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

CA 

4 . 64e+03 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

FE 

2 . 91e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

FE 

1 . 03e+03 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

K 

2 • 61e+03 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

K 

3 . 08e+03 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

MG 

8 . 72e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

MG 

9 . 59e+02 

UGL 

47.5 

29 -nov -1990 

SS10 

MN 

2 . 79e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

MN 

3 . 66e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

NA 

4 . 55e+03 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

NA 

4 . 59e+03 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

9 . 00e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

2 . 60e  +  01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI057  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

1.45e+0l 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

2 . 90e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

1 . 05e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

2 . 25e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

2  6DNT 

LT 

3 . 95e+00 

UGL 

47  f  5 

29 -nov- 1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

4 . 95e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

1 . 95e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

2 . 15e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

1 . 85e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

6 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

2 . 45e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

8 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

3 . 65e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

2 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

2 . 55e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

2 . 60e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

6 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

2.00e+0l 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

2.50e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 65e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

9 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

2.40e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

8 . 00e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

2 . 35e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

2 . 70e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

5 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

6 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

DM18 

BGHIPY 

LT 

3 . 05e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

4 . 35e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 19 90 

UM18 

C16 

1 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

C17 

1 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

C18 

1 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

C19 

1.00e+02 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  109 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

C20 

5 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

C25 

1 . 50e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

1.20e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

8 . 00e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

4 . 30e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

3 . 25e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

1.00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

1 . 85e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

7 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

4 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

4 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

4.00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

4.50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

1 . 65e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

1 . 85e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

HPCL 

ND 

1.00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

HXCOS 

1.00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

4.30e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

2 . 40e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

LIN 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

1.00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

2.20e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

1 • 006+02 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

1.00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

1 . 50e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

1 . 50e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

PCP 

LT 

9 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

2 . 5  0e+0  0 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

4 . 60e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

1.40e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

TCOS 

1.00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK580 

3 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK590 

3 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK594 

4 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK595 

2 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK599 

3 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK614 

2 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK623 

5 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

UNK640 

1.00e+02 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM18 

UNK646 

5 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM18 

UNK652 

5 . 00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM2  0 

2PROL 

7 . 00e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1.3  0e+01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

T.  90e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 3  0e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

47.5 

29 -nov- 1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL 

MI057 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e- 01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

47.5 

29-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI058 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.4 

02 -nov- 1990 

SB01 

HG 

4 . 17e- 01 

UGL 

47.4 

02-nov-1990 

SB01 

HG 

5 . 90e- 01 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

SD20 

PB 

2 . 2  8e+0  0 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

SD20 

PB 

3 . 69e+00 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

SS10 

CD 

1.22e+01 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

SS10 

CD 

1 . 49e+01 

UGL 

47.4 

02-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

2 . 45e+03 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

6 . 61e+01 

UGL 

47.4 

02-nov-1990 

UW14 

246TNT 

2 . 57e+04 

UGL 

47.4 

02-nov-1990 

UW14 

24DNT 

2 . 16e+02 

UGL 

47.4 

02-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

5 . 75e+02 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

1 . 13e+03 

UGL 

47.4 

02 -nov- 19 90 

UW14 

NB 

6 . 92e+02 

UGL 

47.4 

02-nov-1990 

UW14 

RDX 

1 . 76e+04 

UGL 

47.4 

02 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

2 . 78e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL 

MI059 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.1 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

15.1 

04-nov- 1990 

SD20 

PB 

4 . 34e+00 

UGL 

15.1 

04-nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 31e+01 

UGL 

15.1 

04-nov- 1990 

SS10 

CD 

2 . 10e+01 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

2.25e+01 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

246TNT 

9.51e-01 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

HMX 

■LT 

1 . 65e+00 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

15.1 

04-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI060 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD19 

V 

6  •  380+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD19 

V 

9 . 13e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD20 

PB 

2 . 93e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD20 

PB 

4 . 01e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD20 

PB 

6 . 29e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 • 020+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI060  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

15.6 

30-nov~1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

AL 

2 . 95e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

AL 

3 . 25e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

AL 

7 . 73e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

AL 

8 .48e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

BA 

3.60e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

BA 

3 . 70e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

BA 

5 . 32e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

BA 

5 . 38e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CA 

4 . 17e+03 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CA 

4 . 26e+03 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CA 

5 . 37e+03 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CA 

5 . 68e+03 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 020+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8.09e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

FE 

3 . 01e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

FE 

3 . 10e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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Site:  WELL  MI060  (continued) 


AMPLE  SAMPLE 

EPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3*8  80+OI 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3*8  80+OI 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

K 

1 . 34e+05 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

K 

1 . 75e+05 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

K 

1 . 82e+05 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

K 

1 . 91e+05 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MG 

5 . 59e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MN 

3 . 88e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MN 

3 . 99e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MN 

2 . 84e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

MN 

3.216+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

NA 

2 . 58e+04 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

NA 

2 . 69e+04 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

NA 

2 . 75e+04 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

NA 

3  *  160+04 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-l990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 .lle+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2. lle+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

9 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

9 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

8 .50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

2  *  6O0+0 1 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

2 . 60e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

1.45e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

1.45e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

2 . 90e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 


15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 


1991 

Installation: 

Milan  AAP 

Page 
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Analytical  Results  for 

Chemical 

Ground  Water 

From:  01-jan- 

-90  To 

:  2 -dec 

:  -  9 1 

Site:  WELL  MI060 

(continued) 

SAMPLE 

TEST 

ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

30-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

2 . 90e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

1.05e+02 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

1 . 05e+02 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

2 . 25e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

2 . 25e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

3 . 95e+00 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

3 . 95e+00 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

4 . 95e+00 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

4 . 95e+00 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

1.95e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

1 . 95e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

2.15e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

2 . 15e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

1 . 85e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

1.85e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

6 . 00e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

6 . 00e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

2 . 45e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

2.45e+01 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

8 . 50e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

8.50e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

2 . I0e+0l 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

2 . I0e+0l 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

3 . 65e+01 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

3 . 65e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

2 . 00e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

2 . 00e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

2 . 55e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

2 . 55e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

2 . 60e+0 1 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

2 . 60e+01 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

6  •  00e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

6 . 00e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

2.50e+01 

UGL 

30 -nov- 19 90 

UM18 

AENSLF 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

30-nov- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

30 -nov- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

2 . 50e  +  01 

UGL 

30-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

8 .50e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 65e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 65e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

9 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

9 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

2.40e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

2.40e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

8 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

8 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

2 . 35e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

2 . 35e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

2.70e+0l 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

2 . 70e+0l 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

2.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

4.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

4.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

5 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

5.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

6.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

6 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

3 . 05e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

3 . 05e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

4 . 35e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

4 . 35e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

C15 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

C15 

3 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

C16 

5 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

C16 

1 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

C17 

1 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

C17 

1 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

C18 

5 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

C18 

1.00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

C19 

5 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

C19 

1 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

C2  0 

4 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

C20 

5 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

C21 

2 . 00e+01 

UGL 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

1.2  0e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

1.20e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

8 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

DM18 

CL6BZ 

LT 

8 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

4.3  0e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

4.30e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

3 . 25e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

3.25e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

2.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

8 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

2.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

7 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

1 . 85e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

1 . 85e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

7.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

7 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

4 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

4.00e+0l 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

4 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

4.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

4.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

4. 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

4.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

1 . 65e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

1 . 65e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

1.85e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

1.85e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

1. 70e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

HPCL 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

2.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

4 . 30e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

4 . 30e+01 

UGL 

15.6 

30 -nov- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

2 . 40e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

2 . 40e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

LIN 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

LIN 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

2 . 5  0e+0  0 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 20e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 20e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

1.00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

1.00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

1.00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

1.00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

1 . 50e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

1.50e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

1 . 50e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

1.50e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

9 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

9 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

4.60e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

4 . 60e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

2.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

4 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

1 . 40e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

1.40e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

UNK590 

2 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

UNK590 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

UNK594 

3 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

UNK594 

3 . 50e+01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  119 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI060  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

UNK595 

1.50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM18 

UNK600 

2 . 50e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM18 

UNK600 

* 

3 . 00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

ACET 

1 . 76e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5.80e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5.00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3 .20e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2.6  0e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

-UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov~1990 

uM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM2  0 

CLC6H5 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .  40e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM2  0 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM2  0 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7. 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+0  0 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

’  15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

1 . 35e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

246TNT 

3 . 59e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

24DNT 

1 . 41e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

24DNT 

1.57e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

HMX 

5 . 21e+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

HMX 

5 . 53  e+0  0 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

15.6 

30-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

15.6 

30-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI061 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

15.7 

08-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 95e+00 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

SD20 

PB 

1.25e+01 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 79e+01 

UGL 

15.7 

08 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

SS10 

CR 

6 . 06e+00 

UGL 

15.7 

08 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

15.7 

08 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

HMX 

2 . 82e+00 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

15.7 

08-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI062 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

93.0 

03-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

9 . 33e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1  •  260+0  0 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

4 . 08e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

1 . 19e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

93.0 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

RDX 

6 . 04e+00 

UGL 

93.0 

03-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI063 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

94.4 

03-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

6 . 51e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

AL 

1 . 16e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

BA 

8 . 61e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

BA 

1. 69e+01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CA 

5 . 53e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CA 

6 . 56e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

5.3  3e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

9 . 16e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

CU 

1 . 37e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

FE 

1 . 49e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

K 

2 . 13e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

K 

2 . 43e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

MG 

7 . 34e+02 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

MG 

8 . 98e+02 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

MN 

3 . 28e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

MN 

5 . 06e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

NA 

4 . 35e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

NA 

4 . 43e+03 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

ZN 

2 . 82e+01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

SS10 

ZN 

3 . 88e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 8  0e+0  0 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1. 70e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 2  0e+ 0  0 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.50e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

B2EHP 

6 • 00e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  0e+0 0 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03-nov-1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM18 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM2  0 

•  94.4 

03 -nov- 1990 

UM20 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

ICDPYR 

LT 

8.6  0e+00 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

NB 

LT 

5.00e-01 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

PPDDD 

ND  - 

4 . 00e+00 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

PPDDT 

ND 

9 . 2  0e+0  0 

PYR 

LT 

2 . 8  0e+0  0 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UNK619 

7.00e+00 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

12DCLP 

LT 

5.00e-01 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e- 01 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

CH2CL2 

LT 

2 . 3  0e+00 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI063 


(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

7 . 52e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM2  0 

MEC6H5 

2 . 65e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM2  0 

TRCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

5 . 94e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

94.4 

03 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UW14 

RDX 

1.23e+01 

UGL 

94.4 

03-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI  064 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

94.4 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

94.4 

06 -nov- 1990 

SD20 

PB 

7 . 05e+00 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

5 . 55e+01 

UGL 

94.4 

06 -nov- 1990 

SS10 

CD 

7 . 09e+01 

UGL 

94.4 

06-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6  *  02e+00 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

94.4 

06 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

94.4 

06 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

UW14 

246TNT 

3 . 13e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI064  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

94.4 

06-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1,0V  G+0  0 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

UW14 

RDX 

6 . 08e+00 

UGL 

94.4 

06-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI065 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

79.4 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

2 . 38e- 01 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

SD20 

PB 

4 . 34e+00 

UGL 

79.4 

04-nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 16e+01 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

1.24e+01 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

SS10 

CR 

2.04e+01 

UGL 

79.4 

04-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

79.4 

04-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

79.4 

04-nov- 19 90 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

79.4 

04-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

2 . 39e+00 

UGL 

79.4 

04-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

79.4 

04-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

79.4 

04-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

79.4 

04-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI066 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

81.3 

12-dec-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

SD20 

PB 

2 . 06e+00 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

SD20 

PB 

1.95e+01 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

SS10 

CD 

4 . 56e  +  00 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI066 


(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

81.3 

12 -dec- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

UW14 

135TNB 

1.10e+00 

UGL 

81.3 

12 -dec- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

81.3 

12 -dec- 1990 

UW14 

246TNT 

4 . 68e+01 

UGL 

81.3 

12 -dec- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

81.3 

12-dec-l990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

81.3 

12 -dec- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

81.3 

12-dec-1990 

UW14 

RDX 

3 . 44e+00 

UGL 

81.3 

12 -dec- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI067 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

82.1 

12 -dec- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

82.1 

12 -dec- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

82.1 

12 -dec- 1990 

SD20 

PB 

1.41e+00 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

SD20 

PB 

6 . 29e+00 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

SS10 

CD 

9 . 38e+00 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

SS10 

CD 

1.86e+01 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

82.1 

12 -dec- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

UW14 

246TNT 

6.91e-01 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

82.1 

12 -dec- 1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

82.1 

12 -dec- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

82.1 

12 -dec- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

82.1 

12-dec-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI068 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

85.1 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

2 . 38e- 01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 74e+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 27e+01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

1*3 10+0 1 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 49e+01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 52e+01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 85e+01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

1.12e+01 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

SS10 

CR 

1.14e+01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 02e+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 020+00 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1. 65e+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

85.1 

06-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . S6e- Oi 

UGL 

85.1 

06-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01 -j an- 90  To: 

Site:  WELL  MI069 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2-dec-91 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

86.2 

29 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

SD20 

PB 

4 . 66e+00 

UGL 

86.2 

29 -nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 2  6e+0  0 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

SS10 

CR 

6 . 38e+00 

UGL 

86.2 

29 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

246TNT 

4 . 53e+00 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

24DNT 

1.01e+00 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

86.2 

29 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

RDX 

1 . 17e+01 

UGL 

86.2 

29-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI  070 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

87.7 

02-dec-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

87.7 

02 -dec- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

SD20 

PB 

8 . 89e+00 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

SS10 

CD 

2 . 37e+01 

UGL 

87.7 

02 -dec- 1990 

SS10 

CD 

3 . 68e+01 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

SS10 

CR 

7.21e+00 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

87.7 

02 -dec- 1990 

UW14 

135TNB 

9 . 17e- 01 

UGL 

87.7 

02 -dec- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

87.7 

02 -dec- 1990 

UW14 

246TNT 

1.24e+01 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

UW14 

HMX 

1 . 97e+00 

UGL 

87.7 

02 -dec- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

87.7 

02-dec-1990 

UW14 

RDX 

3 . 44e+01 

UGL 

87.7 

02 -dec- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical 

Results 

for  Chemical 

Ground  Water 

From:  01- 

jan-90 

To:  2 -dec 

!-  91 

Site:  WELL  MI071 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND  BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

01-nov-1990 

SB01 

HG 

3 . 32e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD19 

V 

8 . 14e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD19 

V 

8 . 47e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 • 820+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 95e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD20 

PB 

7 . 05e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD20 

PB 

1.17e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

AL 

3 . 14e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

AL 

4 . 25e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

l.41e+02 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

BA 

4 . 44e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

BA 

4 . 54e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

BA 

6 . 60e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

BA 

6 . 83e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CA 

1.46e+04 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

CA 

1 . 55e+04 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CA 

2 . 36e+04 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CA 

2 . 67e+04 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 17e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

CD 

1 . 26e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CD 

1 . 33e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

CD 

1 . 52e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CR 

8 . 350+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CR 

8*8  0s+ 0 0 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

cu 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

cu 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

cu 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

cu 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

FE 

2 . 76e+03 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

FE 

3 . 08e+03 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

FE 

LT 

3 . 88e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

K 

7 . 15e+03 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

K 

7 . 22e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

K 

9 . 00e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

K 

9.28e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

MG 

2 . 03e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

MG 

2 . 20e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

MG 

2 • 260+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

MG 

2 . 30e+03 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

MN 

3 . 36e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

MN 

3 . 55e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

MN 

5 . 33e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

MN 

5 . 51e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NA 

4 . 42e+03 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NA 

4 . 50e+03 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NA 

5 . 17e+03 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NA 

5 . 19e+03 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 8O0+OI 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 • 8O0+OI 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

SS10 

ZN 

2 . 72e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

ZN 

2 . 94e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

ZN 

3 . 03e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

SS10 

ZN 

3 . 05e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1.80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 800+00 

UGL 

49.0 

01-nov-l990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 2  0e+0  0 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 .90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . I0e+0l 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . I0e+0l 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

49.0 

0l-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4.90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

V • 3  0e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 2  0e+0  0 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

■  UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

1.00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 • 60e+0 0 

UGL 

’49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 .40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

XJM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  135 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI071  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov- 1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 
49.0  01-nov-1990 


TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.3  0e+01 

UGL 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

UM18 

C16 

7 . 00e+00 

UGL 

UM18 

C17 

5 . 00e+00 

UGL 

UM18 

C17 

1.00e+01 

UGL 

UM18 

C18 

9 . 00e+00 

UGL 

UM18 

C19 

8 . 00e+00 

UGL 

UM18 

C20 

5 . 00e+00 

UGL 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

XJM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

UM18 

DNOP 

LT 

1.50e+01 

UGL 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 6  0e+0  0 

UGL 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

0l-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3  .  40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

DM18 

HPCLE 

ND 

5.00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 • 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NB 

LT 

5.00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 .40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 • 00s+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9*2  00+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3  *  60e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

UNK594 

4 . ooe+oo 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM18 

UNK618 

2 .ooe+oi 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

UNK619 

8 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM18 

UNK642 

6 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6.80e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8  •  30e+0 0 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e  +  00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1.90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e  +  00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 .20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CHCL3 

9 . 13e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM2  0 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6.70e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM2  0 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

7. 00e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

49.0 

0l-nov-1990 

UW14 

. 13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

49.0 

01-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

49.0 

01-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI  072 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.5 

03 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 • 820+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

3 . 36e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SD20 

PB 

3 . 69e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD22 

AS 

3 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD22 

AS 

3 . 2  0e+0  0 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD23 

AG 

1 . 30e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

AL 

3 . 43e+02 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

BA 

2 . 90e+02 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

BA 

2 . 93e+02 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . Q0e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e  +  00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CA 

3 . 80e+04 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CA 

3 . 80e+04 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

2 . 75e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

3 . 99e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

CO 

2 . 98e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

FE 

7 . 04e+03 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

FE 

7 . 31e+03 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

K 

2 . 07e+03 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

K 

2 . 26e+03 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

MG 

1 . 46e+04 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

MG 

1 . 49e+04 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

MN 

1.61e+04 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

MN 

1. 61e+04 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

NA 

6 . 51e+03 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

NA 

6 . 61e+03 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

ZN 

7 . 69e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

SS10 

ZN 

9 . 02e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

2CLP  ' 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4.20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+0l 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

BBHC  • 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9.20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-0l 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2.40e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 • 60e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 • 0  O0+O  0 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9  •  20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 • 0  00+ 0  0 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . ooe+oo 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK552 

3 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM18 

UNK561 

8 . 00e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

.  5.80e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5. 'OOe -01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM2  0 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

UNK032 

1.00e+01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

9 . 47e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

1.47e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

29.5 

03 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UW14 

RDX 

5 . 35e+00 

UGL 

29.5 

03-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

MI  073 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.7 

02 -nov- 1990 

SB01 

HG 

1 . 12e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 19 90 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

67.1 

02 -nov- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 • 82e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.7 

02-nov-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SD20 

PB 

2 . 49e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SD20 

PB 

5 . 42e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

AL 

1 . 35e+03 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

BA 

1.27e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

BA 

2 . 23e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

CA 

2 . 71e+03 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

CA 

2 . 99e+03 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

CD 

1 . 54e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

CD 

2 . 32e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

cu 

1 . 43e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

cu 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

FE 

4 . 95e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

FE 

9 . 74e+02 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

K 

6 . 95e+02 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

K 

LT 

3 . 75e+02 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

MG 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

MN 

3 . 91e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

SS10 

MN 

3 . 97e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

NA 

8 . 41e+03 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

NA 

9 . 18e+03 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0 1 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

ZN 

2 . 98e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

SS10 

ZN 

4 . 06e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 8  0e+0  0 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01- j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  WELL  MI073  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1. 70e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5  •  200+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 19 90 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5.00e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

B2EHP 

5 . 73e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 19 90 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 .40e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3.4  0e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI073  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 • 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5.10e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

DM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 • 80e+0 0 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 • 60e+0 1 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI073  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.2 0e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5.80e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 19 90 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 6O0+OO 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1.90e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5.00e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM2  0 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM2  0 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5.00e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+0  0 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 .  lOe- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

67.7 

02-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

67.7 

02 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  148 

Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  WELL 

MI  073 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

67.7 

02-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI074 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

48.6 

03-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

SD20 

PB 

3 . 58e+00 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

SD20 

PB 

4 . 56e+00 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

3 . lle+01 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

SS10 

CD 

4 . 42e+01 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

SS10 

CR 

1 . 09e+01 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

UW14 

135TNB 

1 . 14e+00 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

7 . 06e+00 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

48.6 

03-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

48.6 

03 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Site:  WELL 

MI075 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.1 

30 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

47.1 

30 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 52e+00 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

47.1 

30-nov- 1990 

SS10 

CR 

8.29e+00 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

SS10 

CR 

1.00e+01 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI075  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

47.1 

30-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

1 . 82e+00 

UGL 

47.1 

30-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

47.1 

30-nov- 1990 

UW14 

HMX 

2 . 86e+00 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

47.1 

30-nov-1990 

UW14 

RDX 

2 . 50e+00 

UGL 

47.1 

30-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI076 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

30.1 

08-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

30.1 

08-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

SD20 

PB 

8 . 89e+00 

UGL 

30.1 

08-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

30.1 

08-nov-1990 

SS10 

CD 

2 . 61e+01 

UGL 

30.1 

08-nov-1990 

SS10 

CD 

2 . 63e+01 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

30.1 

08-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

30.1 

08-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

30.1 

08-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

30.1 

08-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

Site:  WELL 

MI077 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

28.2 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 52e+00 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

9 . 00e+00 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

6.3  0e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for 

Chemical 

Ground  Water 

From:  01-jan 

-90  To 

:  2-dec-91 

Site:  WELL  MI077 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

28.2 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

6 . 31e+01 

UGL 

28.2 

09 -nov- 1990 

SS10 

CR 

9 . 27e+00 

UGL 

28.2 

09 -nov- 1990 

SS10 

CR 

5.05e+01 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

28.2 

09 -nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

28.2 

09-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI  078 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.5 

09 -nov- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

24.5 

09 -nov- 1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+00 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

SD20 

PB 

1 . 39e+01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

4 . 60e+01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

SS10 

CD 

5.03e+01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 02e+00 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

24.5 

09-nov-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI 079 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

32.2 

29-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

SD20 

PB 

1. 95e+00 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1  •  260+00 

UGL 

32.2 

29 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

32.2 

29 -nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.0 10+ 0  0 

UGL 

32.2 

29 -nov- 1990 

SS10 

CR 

8.3  80+OO 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

32.2 

29 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

UW14 

246TNT 

1.10e+00 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

32.2 

29 -nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

32.2 

29-nov-1990 

UW14 

RDX 

2 . 88e+01 

UGL 

32.2 

29 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL 

MI080 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

29.7 

29 -nov- 1990 

SB01 

HG 

2.50e-01 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

29.7 

29 -nov- 1990 

SD20 

PB 

2 . 93e+00 

UGL 

29.7 

29 -nov- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

29.7 

29 -nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 020+00 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

29.7 

29 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

29.7 

29 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

29.7 

29-nov-1990 

UW14 

RDX 

6 . 00e+00 

UGL 

29.7 

29 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI081 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

31.7 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 39e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 82e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.2  6e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 .26e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 02e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

31.7 

28-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

31.7 

28 -nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  MI082 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

11.6 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

11.6 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

SD20 

PB 

1.41e+00 

UGL 

11.6 

28-nov-1990 

SD20 

PB 

2 . 49e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SD20 

PB 

5 . 64e+00 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

SD20 

PB 

8 . 79e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SS10 

CR 

1. 00e+01 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

SS10 

CR 

1 . 30e+01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+0 0 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

11.7 

28-nov-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

11.7 

28-nov- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  P-97 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

1.32e+01 

0.0 

19 -oct- 1990 

SD20 

PB 

1 . 63e+01 

0.0 

19 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 0le+00 

0.0 

19 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

0.0 

19 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

Site:  WELL 

S-99 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

5 . 10e+00 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 
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UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 


From:  01-jan-90  To: 

Site:  WELL  T-100 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2 -dec- 91 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

18-OCt-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

18  - oct- 1990 

SD20 

PB 

8 . 46e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

2 . 31e+01 

UGL 

0.0 

18-oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 0le+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct- 1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

T-99 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

18-OCt-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SD20 

PB 

3 . 15e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 14e+01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 78e+01 

UGL 

o 

o 

29- jun-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

• 

o 

29- jun-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

BA 

9 . 06e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Ground  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  WELL  T-99  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CA 

1 . 54e+03 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

29  - jun- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

FE 

LT 

4 . 27e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

K 

7 . 28e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

MG 

5 . 69e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

MN 

3 . 38e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

NA 

2 . 54e+03 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

SS10 

ZN 

3 . 45e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1. 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 .90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2  6DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2CHE1L 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 • 600+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+0U 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1.50e+0l 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

b .  00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 • 80e+0 0 

UGL 

0.0 

29-jun-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29  - jun- 1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 .20e+00 

UGL 

0.0 

29  - jun- 1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29 -jun- 1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 • 300+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2.6  0e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

TJM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM2  0 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

18 -oct- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

29- jun-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

0.0 

18-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  WELL  X-100 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

2 . 83e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

4 . 34e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

1 . 05e+01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e  +  00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  WELL 

TEST 

METHOD 

Y-100 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

19  - oct- 1990 

SD20 

PB 

8 . 35e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

SD20 

PB 

1.21e+01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 02  s+0  0 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 02e+0 0 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

19  - oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2. lle+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

19-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

4 . 6  6e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SD20 

PB 

5 . 64e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

19 -oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

l.07e+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

19-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Report  completed  normally 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI061 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e -  02 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD16 

V 

LT 

7 . 75e- 01 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

4 . 49e+01 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 5  0e -  02 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

JD19 

AS 

1.23e+01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

JS11 

AL 

3 . 66e+03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 46e+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

•  JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

FE 

l.lle+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

JS11 

MG 

3.7  6e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MN 

7 . 91e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 07e+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

l.26e+0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3.13e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe -  02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e -  02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI061  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug~1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug~1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6*2  00+0  0 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e-  01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI061  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6.8  0e -  02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

.  1.40e+00 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK565 

2 . 63e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK639 

5 . 26e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK650 

7 . 89e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACET 

6 . 78e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI061  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

■  LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE  MI063 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

05-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

05-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

05-oct-1990 

JD16 

V 

LT 

7 . 75e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI063  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

05-oct-1990 

JD17 

PB 

4 . 67e+01 

UGG 

o 

o 

05 -oct- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JD19 

AS 

1.71e+01 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

JS11 

AL 

3 . 10e+03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

CA 

1 . 65e+04 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

FE 

1 . 22e+04 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

MG 

4 . 05e+03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

MN 

7 . 91e+02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

NA 

1 . 93e+04 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0  0 

UGG 

0.0 

05 -oct- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

05 -oct- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI063  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


0.0  05-OCt-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct- 1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct- 1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct- 1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct- 1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05 -oct- 1990 
0.0  05-OCt-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05-oct-1990 
0.0  05 -oct- 1990 


TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

4CLPPE 

LT 

LM18 

4MP 

LT 

LM18 

4NANIL 

LT 

LM18 

4NP 

LT 

LM18 

ABHC 

ND 

LM18 

ACLDAN 

ND 

LM18 

AENSLF 

ND 

LM18 

ALDRN 

ND 

LM18 

ANAPNE 

LT 

LM18 

ANAPYL 

LT 

LM18 

ANTRC 

LT 

LM18 

B2CEXM 

LT 

LM18 

B2CIPE 

LT 

LM18 

B2CLEE 

LT 

LM18 

B2EHP 

LT 

LM18 

BAANTR 

LT 

LM18 

BAPYR 

LT 

LM18 

BBFANT 

LT 

LM18 

BBHC 

ND 

LM18 

BBZP 

LT 

LM18 

BENSLF 

ND 

LM18 

BENZID 

ND 

LM18 

BENZOA 

ND 

LM18 

BGHIPY 

LT 

LM18 

BKFANT 

LT 

LM18 

BZALC 

LT 

LM18 

CHRY 

LT 

LM18 

CL6BZ 

LT 

LM18 

CL6CP 

LT 

LM18 

CL6ET 

LT 

LM18 

DBAHA 

LT 

LM18 

DBHC 

ND 

LM18 

DBZFUR 

LT 

LM18 

DEP 

LT 

LM18 

DLDRN 

ND 

LM18 

DMP 

LT 

LM18 

DNBP 

LT 

LM18 

DNOP 

LT 

LM18 

ENDRN 

ND 

LM18 

ENDRNA 

ND 

LM18 

ENDRNK 

ND 

LM18 

ESFS04 

ND 

LM18 

FANT 

LT 

LM18 

FLRENE 

LT 

LM18 

GCLDAN 

ND 

LM18 

HCBD 

LT 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

CONCENTRATION  UNITS 


3 . 30e- 02  UGG 
2.40e-01  UGG 
4 . 10e-01  UGG 
1 . 40e+00  UGG 
2 . 70e- 01  UGG 
3 . 30e- 01  UGG 
6 . 20e- 01  UGG 
3 . 30e- 01  UGG 
3 . 60e- 02  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
5 . 90e- 02  UGG 
2 . OOe- 01  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
6.20e-01  UGG 
1 . 70e-01  UGG 
2 . 50e-01  UGG 
2 . 10e-01  UGG 
2 . 70e- 01  UGG 
1.70e-01  UGG 
6 . 20e- 01  UGG 
8 . 50e-01  UGG 
6.10e+00  UGG 
2 . 50e- 01  UGG 
6 . 60e- 02  UGG 
1.90e-01  UGG 
1.20e-01  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
6 . 20e+00  UGG 
i.  50e- 01  UGG 
2 . 10e-01  UGG 
2 . 70e-01  UGG 
3 . 50e- 02  UGG 
2.40e-01  UGG 
3 . 10e-01  UGG 
1 . 70e-01  UGG 
6 . lOe- 02  UGG 
1 . 90e- 01  UGG 
4 . 50e- 01  UGG 
5 . 30e-01  UGG 
5 . 30e- 01  UGG 
6.20e-01  UGG 
6 . 80e- 02  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
3 . 30e- 01  UGG 
2 . 30e- 01  UGG 
1 . 30e- 01  UGG 
3 . 30e- 01  UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI063  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

05 -oct- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

UNK639 

1.20e+01 

UGG 

0.0 

05-OCt-1990 

LM18 

UNK640 

3 . 60e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM18 

UNK650 

2 . 00e+01 

UGG 

0.0 

05-oct- 1990 

LM18 

UNK651 

4 . 00e+01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACET 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01- 

jan-75  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  BORE  MI063 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

05 -oct- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

05  - oct- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

05  - oct- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

UNK073 

3 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-0l 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

05-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  BORE 

TEST 

METHOD 

MI  064 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

09-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

o 

09-sep-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

09-sep-1990 

JD17 

PB 

4 . 87e+01 

UGG 

o 

o 

09-sep-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

09-sep-1990 

JD19 

AS 

1 . 16e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI064  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

AL 

1 . 20e+04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CA 

2 . 41e+04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

FE 

2 . 08e+04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

K 

3 . 21e+03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

MG 

7 . 32e+03 

UGG 

0.0 

09  - sep- 1990 

JS11 

MN 

1.28e+03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

NA 

2 . 75e+04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

09  - sep- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

l. 80e-01 

UGG 

0.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI064  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 6  0e -  02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09  - sep- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01- 

jan-75  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  BORE  MI064 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 • 60e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

LM18 

UNK545 

1.00e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM18 

UNK546 

3 . 33e+00 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACET 

8 . 25e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI064  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09  - sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

09 -sep- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

MI070 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  i 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

220.0 

21-oct-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JD16 

V 

6 . 54e+01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JD17 

PB 

3 . 66e+01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JD19 

AS 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

AL 

1 . 36e+04 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

CA 

1 . 93e+04 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01 -j an- 75  To:  2 -dec- 91 


Site:  BORE  MI070  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

FE 

2 . 04e+04 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

MG 

5 . 50e+03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

MN 

6.49e+02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

NA 

3 . 31e+04 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0  0 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

12EPCH 

5 . 00e+01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

220.0 

21-OCt- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

2CHE1L 

1 . 88e+01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

2CHE10 

1 . 88e+01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01 -j an- 75  To:  2 -dec -91 


Site:  BORE  MI070  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-l990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e -  02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 .40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PCB232  . 

ND 

1.40e+00 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 • 60e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

l.l0e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7. 00e-02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e -  03 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LM19 

UNK126 

4 . 38e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

220.0 

21-oct- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

220.0 

21-oct-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  BORE 

MI  072 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

44.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 87e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JD16 

V 

LT 

7 . 75e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JD16 

V 

LT 

7 . 75e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 83e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 97e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 78e+01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 22e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

7 . 06e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  17 


Installation:  Milan  AAP 
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From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  BORE  MI072  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.0 

26-aug- 1990 

JS11 

AL 

1 . 34e+02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 49e+03 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

JS11 

AL 

1 . 36e+04 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 08e+02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1.00e+03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 88e+03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 37e+04 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 93e+05 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3.05e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 53e+02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 16e+03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

1.13e+04 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

1.41e+03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

8 . 08e+03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 34e+02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 73e+03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 71e+04 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

9.01e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 55e+02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

5 . 04e+02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

2.9  0e+02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

1 . 69e+03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

1 . 41e+04 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 
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From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . Ole- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 37e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

7 . 02e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-l990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

3 . 51e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

7 . 04e-02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

3 . 51e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-0l 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+0 0 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG  ' 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6.1 0e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.l0e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

,18.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT  ' 

1 . 70e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  22 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01 -j an -75  To:  2 -dec- 91 


Site:  BORE  MI072  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-l990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

6 . 03e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

1 . 18e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

2 .46e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK533 

8 . 04e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK535 

5 . 05e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK536 

5 . 05e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK543 

1 . 35e+01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK614 

7 . 02e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK647 

1.40e+01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 .40e-03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

6 . 60e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT  . 

2 . 90e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 • 80e-03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

UNK047 

8 . 42e- 03 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

UNK066 

1.40e-02 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LM19 

UNK073 

7 . 02e- 01 

UGG 

2.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

18.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

24.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG  . 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

2.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

18.0 

26-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

24.0 

26-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

2.0 

26-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

2.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

18.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

24.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  BORE 

MI073 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

85.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JD16 

V 

LT 

7 . 75e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 06e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JD19 

AS 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 74e+03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1. 86e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

CA 

1.04e+04 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

85.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

FE 

5 . 10e+03 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 56e+03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

MN 

2.7  8e+02 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

NA 

2 . 70e+04 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . S0e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

1.45e+00 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

l.40e-0l 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

85.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 .40e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-l990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 .30e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . 00e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

2PROL 

8 . 70e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACET 

7. 02e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.49e-01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 
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Chemical  Sediment 
:  2 -dec- 91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

UNK074 

2 . 90e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

85.0 

20-aug-l990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

85.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  CREK  13W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep- 1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

4 . 98e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e -  02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N02 

LT 

4.11e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2.80e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

-2 . 54e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

S04 

LT 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

5 . 51e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

1.09e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

26DNT 

LT 

2 . 77e- 04 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

4.40e-01 

UGG 
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Site:  CREK 

7W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N02 

LT 

4.11e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

-4 . 19e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

S04 

LT 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

-5.53e-04 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

5.45e-04 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

26DNT 

LT 

1 . 38e- 04 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

2.20e-01 

UGG 

Site:  CREK 

CREK- 1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

JD17 

PB 

9.71e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

26 -aug- 1990 

JD19 

AS 

1. 54e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 60e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 15e+03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 37e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

5 . 42e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

4.21e+01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 22e+04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 78e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

5 . 19e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

6 . 69e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 46e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

PB 

1 . 70e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

5 . 99e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 23e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2.23e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 CHE 10 

1 . 12e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

'  UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 2  0e -  01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

T.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+0  0 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

7 . 8le- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-  04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe -  03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 .20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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Site:  CREK 

CREK  - 1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  CREK 

CREK- 2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  1 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD16 

V 

8 . 58e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 60e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 13e+01 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 69e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

2 . 89e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

5 . 40e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

6.2  8e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 
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jan-75  To: 
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-91 

Site:  CREK  CREK-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

4 . 46e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 240+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 52e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

5 . 92e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 13e+02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 08e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l . 70e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2.08e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 CHE 10 

2 . 08e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  CREK  CREK-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . l0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM1'8 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

*  26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01- 

jan-75  To: 

2 -dec 

-91 

Site:  CREK  CREK-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2  * 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

7 . 27e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  40 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01 -j an- 75  To: 

2- 

dec-91 

Site:  CREK 

CREK- 2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  CREK 

CREK -3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  l 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

21-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 92e+01 

UGG 

1.0 

21 -aug- 1990 

JD17 

PB 

2 . 46e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 84e+00 

UGG 

o 

• 

o 

21 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

JD19 

AS 

7 . lle+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  CREK  CREK-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 09e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 10e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

FE 

4 . 51e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

K 

LT 

3 • 750+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

MG 

LT 

5.00e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

MN 

5 . 98e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 71e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

1 . 23e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

2l-aug-l990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 2  Oe -  02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  CREK  CREK-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-l990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-l990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

S • 200+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 19 90 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK637 

2 . 46e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK638 

6 . 16e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

UNK639 

2 . 46e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 
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Site:  CREK  CREK-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

UNK074 

3 . 69e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6.66e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Site:  CREK  CREK-4 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

o 

o 

22-aug-1990 

JD16 

V 

1.40e+01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 07e+01 

UGG 

o 

• 

o 

22 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD19 

AS 

3 . 3 80+OO 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 16e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BA 

5 . 78e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CA 

6 • IO0+O2 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

FE 

1.27e+04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 68e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 96e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MN 

6 . l3e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 50e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

PB 

1 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0  0 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

ZN 

7 . 25e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 ,20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 .40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-0l 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2.00e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP  • 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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Site:  CREK  CREK-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

5 . 94e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

UNK074 

1.10e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Site:  CREK  CREK-5 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 55e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 09e+00 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JD17 

PB 

7 . 18e+00 

UGG 

o 

o 

22 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD19 

AS 

8.21e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

AL 

7 . 49e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CA 

2 . 24e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+0  0 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

FE 

2 . 01e+03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

K 

1 . 34e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MG 

8 . 57e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MN 

1 . 78e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 47e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3.6  0e -  02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-0l 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e~  02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 .40e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22-aug-l990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22-aug-l990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

0.0 

22-aug-l990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7. 00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-l990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-l990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Site:  CREK  CREK-6 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

2 . 90e+00 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

JD17 

PB 

6 . 23e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG  • 

1.0 

13-sep-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

13  - sep- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

13  - sep- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

13  - sep - 19  9  0 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

13-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

15W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

N02 

3 . 45e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

PB 

-2 . 54e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

S04 

- 3 . 23e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

2 . 75e- 02 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1979 

T3 

24DNT 

LT 

5 . 45e- 03 

UGG 

0.0 

13 -sep-1979 

T3 

26DNT 

LT 

1.38e-03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

2 . 20e+00 

UGG 

Site:  DTCH 

5W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

LT 

4 . 81e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N02 

3.45e-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2.80e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

LT 

3 . 42e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

S04 

LT 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

14  - sep- 1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

5 . 51e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

1.09e-03 

UGG 

0.0 

14  - sep- 1979 

T3 

26DNT 

LT 

2 . 77e- 04 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

4.40e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH1-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-l990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JD16 

V 

3 . 79e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD16 

V 

4 . 25e+01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 55e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 79e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 99e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 08e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 06e+01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

AL 

8 . 35e+03 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

AL 

9 . 61e+03 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BA 

1 .20e+02 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 34e+02 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CA 

9 . 01e+02 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CA 

1.01e+03 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 58e+04 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 90e+04 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

K 

5.41e+02 

0.0 

07-aug-l990 

JS11 

K 

6 . 44e+02 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 17e+03 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 21e+03 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 30e+03 

0.0 

07-aug-l990 

JS11 

MN 

2 . 05e+03 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 14e+02 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 49e+02 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug~1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

l.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

3  3DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.l0e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .  lOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DIACAL 

2 . 53e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-l990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-l990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACET 

7.96e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACET 

9 . 36e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

6 . 97e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 51e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From :  01- 

jan-75  To: 

2 -dec 

-91 

Site:  DTCH  DTCH1-1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

UNK071 

7 . 89e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01 -j an- 75  To: 

2- 

dec-91 

Site:  DTCH 

DTCH1 - 1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH1-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

07-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

07-aug-1990 

JD16 

V 

2.6  6e+01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JD17 

PB 

8 . 17e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 66e+00 

UGG 

o 

• 

o 

07-aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD19 

AS 

3 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

AL 

1.20e+04 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

BA 

1.2  8e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CA 

9 . 25e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

07-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 04e+04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

K 

9 . 67e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 58e+03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 35e+02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 63e+02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01  ' 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . I0e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-l990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 100+0  0 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e -  02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

UNK517 

4 . 98e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.3  0e -  03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACET 

3 . 34e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

UNK071 

6 . 23e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

07-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 .24e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH  DTCH1-3 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

07-aug-l990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

07-aug- 1990 

JD16 

V 

4 . 39e+01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JD17 

PB 

9 . 88e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

l.lle+01 

UGG 

o 

o 

07-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

07-aug-1990 

JD19 

AS 

7 . 69e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 34e+04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 24e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CA  . 

1.8  8e+03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 75e+01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 99e+04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

K 

6 . 77e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

MG 

9 . 46e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

MN 

7 . 24e+02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 38e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 6  0e -  02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e -  02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 2  0e -  01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-0i 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

nNdnpa 

LT 

2 .00e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-0i 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

07-aug- 1990 

LM18 

UNK517 

2.44e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

7 . 71e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 4le+00 

UGG 

1.0 

07-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH1-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

07-aug-1990 

JD15 

SE 

6 . 13e- 01 

UGG 

o 

o 

07-aug-1990 

JD16 

V 

9 . 66e+01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 72e+01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 58e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 83e+01 

UGG 

o 

• 

o 

07-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

07-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 87e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

AL 

8 . 31e+03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 46e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 29e+03 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 86e+01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

3 . 49e+01 

UGG 

1.0 

07-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5.86e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 58e+04 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

K 

5 . 69e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

.JS11 

MG 

9 . 87e+02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

MN 

2 .40e+03 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

NA 

4*4  8e+02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 8O0+OO 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 • 30e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-0l 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

07-aug -19 90 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DIACAL 

1 . 34e+01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

dldrn 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

MEC6H5 

9 . 38e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 0be+00 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

0.0 

07-aug- 1990 

LM18 

UNK504 

2 . 68e- 01 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

3 . 21e- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

0.0 

07-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e-02 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

0.0 

07-aug-1990 

LM19 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

1.0 

07-aug- 1990 

LW12 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

1.0 

07-aug-1990 

LW12 

0.0 

07-aug-1990 

LW12 

1.0 

07-aug- 1990 

LW12 

0.0 

07-aug- 1990 

LW12 

1.0 

07-aug-l990 

LW12 

Site:  DTCH 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

0.0 

08-aug-1990 

JB01 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

JD15 

0.0 

08-aug-1990 

JD16 

o 

o 

08-aug-1990 

JD17 

0.0 

08-aug-1990 

JD18 

0.0 

08-aug-1990 

JD19 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

DTCH1  -  4 

(continued) 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

NB 

LT 

2 . 4le+00 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

DTCH1-5 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

V 

3 . 73e+01 

PB 

2 . 55e+01 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

AS 

1.42e+01 

AL 

1 . 31e+04 

BA 

1 . 16e  +  03 

BE 

6 . 50e+00 

CA 

3 . 34e+03 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

CO 

1.01e+02 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 


UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 92e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

FE 

5 . 97e+04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

K 

9 . 01e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MG 

1.76e+03 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

JS11 

MN 

1. 86e+04 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 35e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NI 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

TL 

1 . 09e+02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

1 . 33e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e+00 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3.60e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e+00 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10©+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 • 0  0©+0  0 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-5  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08~aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

9 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 .40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.00e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01-jan- 

■75  To: 

2 -dec 

-91 

Site:  DTCH  DTCH1-5 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

3 . 00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3.00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

3.00e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

•  0.0 

08-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

l.70e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

l.00e-0i 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

'  UGG 
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Analytical 

Results  for 
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From:  01-jan-75  To 

:  2 -dec- 91 

Site:  DTCH 

DTCH1-5 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH1-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0- 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD16 

V 

4 . 74e+01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1.22e+01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 39e+01 

UGG 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

08-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 46e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

AL 

1.20e+04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 64e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CA 

1.28e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 82e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 42e+04 

UGG 

0 . 0 

08-aug-1990 

JS11 

K 

7 . 55e+02 

UGG 

0.' 

08-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 33e+03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 36e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 21e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-0l 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG* 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 ,30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-0l 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-Ol 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-l990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

*  0.0 

08-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-0l 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

•  3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  81 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 69e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 .10e-04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH10-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 45e+01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 85e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 85e+01 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD18 

AG 

7.46e-02 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 77e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 91e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BA 

9 . 02e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1.8  6e+ 00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 26e+02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

25-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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Site: 

TEST 

METHOD 


JS11 

JS11 

JS11 

JS11 

JS11 

JS11 

JS11 

JS11 

JS11 

JS11 


DTCH  DTCH10-1 


COMPOUND 


CU 

FE 

K 

MG 

MN 

NA 

NI 

SB 

TL 

ZN 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25 -aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25 -aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25 -aug- 1990 

0.0 

25 -aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25 -aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25 -aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug- 1990 

0.0 

25-aug-1990 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 

LM18  4NP 

LM18  ABHC 

LM18  ACLDAN  ND 

LM18  AENSLF  ND 

LM18  ALDRN  ND 

LM18  ANAPNE  LT 

LM18  ANAPYL  LT 

LM18  ANTRC  LT 

LM18  B2CEXM  LT 

LM18  B2CIPE  LT 


NCENTRATION 

UNITS 

5 . 86e+01 

UGG 

1 . 29e+04 

UGG 

3 . 09e+02 

UGG 

9 . 24e+02 

UGG 

9 . 67e+02 

UGG 

2 . 92e+02 

UGG 

1 . 26e+01 

UGG 

3 . 80e+00 

UGG 

3 . 13e+01 

UGG 

8 . 97e+01 

UGG 

4 . OOe- 02 

UGG 

1.10e-01 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

1 . 30e- 01 

UGG 

9 . 80e- 02 

UGG 

1 . OOe- 01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

1. 80e-01 

UGG 

6 . 90e- 01 

UGG 

l.20e+00 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

8 . 50e- 02 

UGG 

6 . 00e- 02 

UGG 

3 . 60e- 02 

UGG 

4 . 90e- 02 

UGG 

2 . 90e- 02 

UGG 

6 . 20e- 02 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

6 . 30e+00 

UGG 

4.50e-01 

UGG 

5.50e-01 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

8 . 10e-01 

UGG 

9 . 50e- 02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

4 . 10e-01 

UGG 

1 . 40e+00 

UGG 

2 . 70e- 01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

3 . 60e -  02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

5 . 90e- 02 

UGG 

2 . 00e-01 

UGG 

(continued) 


BOOL 


LT 


LT 

LT 

LT 


124TCB  LT 

12DCLB  LT 

12DPH  ND 

13DCLB  LT 

14DCLB  LT 

245TCP  LT 

246TCP  LT 

24DCLP  LT 

24DMPN  LT 

24DNP  LT 

24DNT  LT 

26DNT  LT 

2 CLP  LT 

2CNAP  LT 

2MNAP  LT 

2MP  LT 

2 NANI L  LT 

2NP  LT 

33DCBD  LT 

3 NANI L  LT 

46DN2C  LT 

4BRPPE  LT 

4CANIL  LT 

4CL3C  LT 

4CLPPE  LT 

4MP  LT 

4NANIL  LT 

LT 
ND 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 • 60e+0 0 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-l990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

'  LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  0e -  03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.91e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH10-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

5 . 27e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

JB01 

HG 

6 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

3 . 87e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

8 . 23e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

8 . 68e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 28e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

CA 

7 . 04e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

6 . 76e+00 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

CD 

l.lle+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

CU 

2 . 41e+02 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 73e+04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

5 . 54e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1.49e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

9 . 32e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 59e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

PB 

5 . 45e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

PB 

5 . 99e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 83e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

5 . 69e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

3  ,38e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2 . 25e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  Oe -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 100+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CL3NAP 

1. 13e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 • 700-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  00+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

7 . 89e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK533 

2 . 25e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

UNK614 

3 . 38e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-O3 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

1 . 04e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH10-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  1 

[ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD16 

V 

1.90e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 87e+01 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

JD17 

PB 

1 . 89e+01 

UGG 

o 

• 

o 

25 -aug- 1990 

JD18 

AG 

4 . 06e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

4 . 95e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

AL 

7 . 52e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BA 

8.40e+01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 87e+02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 2 70+01 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

JS11 

CR 

LT 

l.27e+0l 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 • 860+OI 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

FE 

1.08e+04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

K 

4.10e+02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

MG 

9 . 66e+02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

MN 

6 . 94e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 81e+02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 8O0+OO 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

1.27e+02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

l.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 9  0e -  02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-0l 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-l990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-0l 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-  01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

9 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

.  CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 
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DTCH10-3 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

12 -sep- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

12 -sep- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

LW12 

HMX 

1 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

LW12 

RDX 

2 . 73e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

12-sep-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH10-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

26 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1.41e+01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1 . 53e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

4 . 70e -  02 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

8 .40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

9 . 75e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1.3  6e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 33e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 54e+04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

6 . 43e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 82e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

7 . 46e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 32e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 53e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2.47e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 47e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2 . 47e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-l990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-l990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.i0e-0i 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

8 . 64e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK641 

1.23e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-l990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 3le- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

l.lle+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 22e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

1.44e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

8.29e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

8 . 92e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

9 . 22e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 13e+04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

9 . 59e+01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

BA 

1.03e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

9 . 41e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

9.47e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 35e+04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 45e+04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

4 . 66e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

6 . 94e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1.5  8e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 74e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

7 . 58e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

7 . 87e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 83e+02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 90e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 77e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 93e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 33e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

1.17e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1 . 16e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  Oe -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  Oe -  02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e -  02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

8 . 09e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

8 . 17e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK644 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1. 00e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

l.00e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

-7 . 80e-  04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  106 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH10-5  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH10-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  1 

[ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD16 

V 

2.3  8e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

7 . 39e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JD17 

PB 

8 . 27e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

5 . 56e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

l.lle+04 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

8 . 42e+01 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 86e+00 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CA 

5 . 57e+02 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

FE 

l.lle+04 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

3 . 79e+02 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

7 . 30e+02 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 03e+02 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 60e+02 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3  •  80e+00 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

4 . 65e- 01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 32e- 01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2 . 32e- 01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 3  Oe -  02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CL  6  CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-l990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1. 50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

1 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

1 . 37e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug -1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH2 - 1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JD15 

SE 

5 . 14e- 01 

UGG 

o 

* 

o 

09-aug-1990 

JD16 

V 

2 .24e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 47e+01 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

JD17 

PB 

2 . 00e+01 

UGG 

o 

• 

o 

09-aug-1990 

JD18 

AG 

5.27e-02 

UGG 

o 

« 

o 

09-aug-1990 

JD19 

AS 

6 • 16e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

AL 

9 . 32e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BA 

2 . 10e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 79e+03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

FE 

9 . 69e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

K 

8 • 80e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MG 

1.41e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MN 

8 . 79e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 16e+02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-l990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

ZN 

7 . 30e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 5  Oe -  02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 .40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . I0e-0l 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

l . 70e-0l 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

C16A 

2 . 52e- 01 

UGG 

.  0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6  *  80e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST  ' 
METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3.10e-0l 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK602 

2 . 52e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK603 

1 . 26e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK630 

7 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK634 

2 . 52e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK640 

6 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK651 

2 . 52e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK665 

2 . 52e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK680 

1.01e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK691 

2 . 52e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

09-aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

1 . 59e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

UNK071 

2 . 52e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH2-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD15 

SE 

6 . 72e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD15 

SE 

1 . 09e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD16 

V 

6 . 92e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD16 

V 

9 . 89e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 50e+01 

UGG 

1.0 

08 -aug- 1990 

JD17 

PB 

3 . 30e+01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JD17 

PB 

3 . 54e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD19 

AS 

3 . 19e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JD19 

AS 

4 . 65e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

AL 

1.07e+04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 32e+04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 54e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

BA 

2 . 31e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

BE 

3 . 92e+00 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JS11 

BE 

7 . 44e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 09e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 16e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CO 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 97e+01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

3 . 87e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CR 

4 . 82e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

FE 

4 . 62e+04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

FE 

6 . 52e+04 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

K 

7 . 66e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

K 

7 . 76e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 23e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 44e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 02e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

MN 

3 . 29e+03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 67e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 12e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

TL 

1.49e+02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

ZN 

8 . 48e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

I.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

l.40e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

l.30e-0l 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .lOe-Ol 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-0l 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

CL  SET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-0l 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+0 0 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+0 0 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

UNK506 

4 . 12e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

UNK506 

5 . 43e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

UNK517 

9 . 62e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM18 

UNK517 

1 . 36e+00 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM18 

UNK546 

5 . 43e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 .  OOe- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  Oe -  03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL3F  ' 

1 . 88e- 02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

2 . 09e- 02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

0.0 

08-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8.60e-04 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

0.0 

08-aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

0.0 

08-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

0.0 

08 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

0.0 

08-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 .  lOe- 04 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

UNK069 

6 . 78e- 03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

•  135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

08-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

08-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

08 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

08 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH2 -  3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  i 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JD15 

SE 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 92e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

1.55e+01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

2.49e+01 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD19 

AS 

1.10e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

AL 

1.19e+04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BA 

2 . 29e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 75e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

FE 

1.9le+04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

K 

1.04e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 93e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 57e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 37e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

i.30e-0i 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

l.ooe-oi 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

i.70e-0i 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e -  02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK639 

6 . 61e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK640 

3 . 97e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19  * 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7. 00e-02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

09-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD16 

V 

4 . 10e+01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

1.24e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 54e+01 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

09-aug~1990 

JD19 

AS 

1.44e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 34e+04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 83e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 86e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 40e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

FE 

2 . 58e+04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

K 

7 . 85e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 37e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MN 

9 . 87e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 86e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

ZN 

1 . 08e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug^l990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.9  Oe -  01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe -  02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e -  02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 • 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK630 

2 . 44e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1. 00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-aug~1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug~1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-l990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01 -j an- 75  To:  2 -dec- 91 


Site:  DTCH  DTCH2-5 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

09-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 87e+01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JD17 

PB 

1.28e+01 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

09-aug-1990 

JD19 

AS 

1.41e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 86e+04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 63e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 01e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 03e+04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

K 

9 . 69e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 19e+03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

MN 

9 . 25e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 53e+02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 8  0e+ 0 0 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

JS11 

ZN 

7 . 24e+01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 .50e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 .10e-02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-5  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3 0e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK574 

1 . 12e- 01 

0.0 

09-aug-1990 

LM18 

UNK665 

6 . 20e- 01 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  Ol-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 .20e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

09 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

09 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-  01 

UGG 

1.0 

09-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-6 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

o 

10-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

o 

o 

10-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 90e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 3  6e+01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 94e+01 

UGG 

o 

o 

10-aug-1990 

JD18 

AG 

5 . 06e- 02 

UGG 

o 

o 

10-aug-1990 

JD19 

AS 

8 . 07e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 28e+04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

BA 

2 . 70e+02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 31e+03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 34e+04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 14e+03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 08e+03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 08e+03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 93e+02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug -19 90 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT  , 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2 - 6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02  . 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-l990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-l990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-0l 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

'  UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 .20e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

l.40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-l990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

i0-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

10-aug -19 90 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1. 70e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-6  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-l990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 6  0e -  03 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 .40e-03 

UGG 

0.0 

10 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

10 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01 -j an- 75  To:  2 -dec- 91 


Site:  DTCH  DTCH3-1 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

23 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD16 

V 

5 . 90e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 14e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 90e+00 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 35e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

1. 68e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 20e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 96e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 65e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 50e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 63e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 27e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

l.l0e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

1 . 06e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 ,40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6.00e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT  . 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18  v 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 36e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-l990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

'  23 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

23,-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3 le -  01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

o 

« 

o 

23-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 30e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 01e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

1.01e+01 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 14e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

7 . 50e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 22e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CA 

8 . 63e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 40e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 50e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 17e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 79e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 07e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 .40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG  . 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e~  01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 .40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02  ' 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 600+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e~  03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

2PR0L 

1.15e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

1 . 03e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 18e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1. 00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

UNK074 

8 . 07e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 ,41e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD15 

SE 

4 . 05e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 70e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD18 

AG 

4 . 30e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

24 -aug- 1990 

JD19 

AS 

7 . 61e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

JS11 

AL 

1.20e+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BA 

2 . 20e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 31e+03 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 26e+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

K 

1.20e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 75e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 16e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 06e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0  0 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 46e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

1 . 09e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-l990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 .20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

l.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK629 

1.09e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK641 

4.37e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK653 

4 . 37e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug -19 90 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

24 -aug -19 90 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

t 

o 

24-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 62e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 07e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 21e+00 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD19 

AS 

4 . 45e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 35e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BA 

6 . 72e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CA 

5 . 43e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+0 1 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

FE 

1. 05e+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 24e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 05e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MN 

9 . 40e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NA 

3.23e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

.  UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

l.l0e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

1 . 09e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-l990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1. 50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

l.40e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

7 . 06e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug -19 90 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug~1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 0  0e -  02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 61e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 16e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 16e+01 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

JD19 

AS 

4 . 15e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

AL 

7 . 12e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 02e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

JS11 

CA 

l.lle+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

FE 

7 . 88e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

K 

6 . 05e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MG 

9 . 58e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MN 

6*2  Vs+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 39e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 9  0e -  01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

1 . 08e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1.08e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 100+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

C16A 

1 . 08e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 6  oe+0  0 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .I0e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

.  0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK530 

1 . 08e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK591 

4 . 31e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK596 

2 . 16e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK629 

2 . 16e -  01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK641 

2 . 16e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK653 

7 . 55e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK671 

7 . 55e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 .40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

6 . 64e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-l990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02  • 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug~1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e -  01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug~1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH3 -  6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD15 

SE 

6 . 62e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

1. 80e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 80e+01 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-l990 

JD18 

AG 

5 . 13e-02 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 55e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 35e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BA 

8 . 15e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1.86e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 12e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 55e+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 41e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MG 

5 . 93e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MN 

7.44e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 86e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 54e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

ZN 

6 . 70e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1. 10e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . 00e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

1.0 

24-aug~1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.l0e-0l 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 .40e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

24-aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .I0e-0l 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

.  UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-0l 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+0  0 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK615 

2 . 15e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.01e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7. 00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 
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Chemical  Sediment 
:  2-dec-91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH4 - 1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  i 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-  02 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug-1990 

JD17 

PB 

1.2le+01 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD18 

AG 

3 . 44e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD19 

AS 

7 . 63e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

AL 

1 .48e+04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 66e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JSll 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 24e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JSll 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JSll 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JSll 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

FE 

1 . 64e+04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

K 

1 . 07e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

MG 

2 . 10e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

MN 

9 . 56e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JSll 

NA 

3 . 94e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

PB 

1 . 42e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JSll 

V 

4 . 23e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

6 . 66e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 27e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2 CHE 10 

2 . 27e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug -19 90 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e -  02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

UNK596 

9 . 09e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

UNK629 

2.27e~01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

UNK641 

3 . 41e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

UNK653 

2 . 27e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

UNK671 

9 . 09e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

.  LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e~  03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e~  03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH4-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

22-aug-1990 

JD16 

V 

9 . 96e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 86e+00 

UGG 

o 

o 

22-aug-1990 

JD18 

AG 

7 . 62e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

22 -aug- 1990 

JD19 

AS 

3 . 13e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

AL 

7 . 91e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 9 6e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1.8  6e+0 0 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 14e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

22-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 84e+03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

K 

1.45e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MG 

LT 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MN 

1 . 90e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 49e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

3 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2.58e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.2  Oe -  02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

o.o 

22-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6*3  0e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

,  0.0 

22-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  169 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-2  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 • 2  0g  ~  0 1 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH4-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

22 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD16 

V 

7 . 84e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 53e+00 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JD17 

PB 

9 . 15e+00 

UGG 

o 

o 

22-aug-1990 

JD18 

AG 

9 . 77e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD19 

AS 

2  •  50e+00 

UGG 

o 

« 

o 

22-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 18e+03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 00e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 80e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 68e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MG 

1 . 43e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MN 

2 . 70e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 94e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.2  Oe -  02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 
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Site: 

TEST 

METHOD 


DTCH  DTCH4-3 

COMPOUND 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22-aug-l990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-i990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22 -aug- 1990 

0.0 

22-aug-1990 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 
LM18 

LM18  LIN 

LM18  MEXCLR  ND 

LM18  NAP  LT 


NCENTRATION 

UNITS 

3 . 30e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

3 . 60e- 02 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

3 . 30e-02 

UGG 

5 . 90e- 02 

UGG 

2 . OOe- 01 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

1 . 70e- 01 

UGG 

2.50e-01 

UGG 

2 . I0e-0l 

UGG 

2 . 70e-01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

8 . 50e- 01 

UGG 

6 . 10e+00 

UGG 

2 . 50e- 01 

UGG 

6 . 60e- 02 

UGG 

1.90e-01 

UGG 

1.20e-01 

UGG 

3 . 3  0e -  02 

UGG 

6 . 20e+00 

UGG 

1.50e-01 

UGG 

2 . 10e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3 . 50e- 02 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

3 . 10e-01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

6 . lOe- 02 

UGG 

1 . 90e- 01 

UGG 

4 . 50e- 01 

UGG 

5.30e-01 

UGG 

5 . 30e- 01 

UGG 

6 . 20e- 01 

UGG 

6 . 80e- 02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

2 . 30e- 01 

UGG 

1 . 30e- 01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

2 . 90e- 01 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

2 . 70e- 01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 70e-02 

UGG 

(continued) 
BOOL 


ACLDAN  ND 

AENSLF  ND 

ALDRN  ND 

ANAPNE  LT 

ANAPYL  LT 

ANTRC  LT 

B2CEXM  LT 

B2CIPE  LT 

B2CLEE  LT 

B2EHP  LT 

BAANTR  LT 

BAPYR  LT 

BBFANT  LT 

BBHC  ND 

BBZP  LT 

BENSLF  ND 

BENZ ID  ND 

BENZOA  ND 

BGHIPY  LT 

BKFANT  LT 

BZALC  LT 

CHRY  LT 

CL6BZ  LT 

CL6CP  LT 

CL6ET  LT 

DBAHA  LT 

DBHC  ND 

DBZFUR  LT 

DEP  LT 

DLDRN  ND 

DMP  LT 

DNBP  LT 

DNOP  LT 

ENDRN  ND 

ENDRNA  ND 

ENDRNK  ND 

ESFS04  ND 

FANT  LT 

FLRENE  LT 

GCLDAN  ND 

HCBD  LT 

HPCL  ND 

HPCLE  ND 

ICDPYR  LT 

ISOPHR  LT 

ND 


Dec  2,  1991 


Page  174 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

8 . 51e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH4 - 4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD15 

SE 

4 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 97e+01 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

1.27e+01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  176 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JD18 

AG 

2 . 21e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD18 

AG 

2 . 77e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JD19 

AS 

1.24e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JD19 

AS 

2 . 09e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

AL 

2 . 01e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 04e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 19e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 39e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 33e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

FE 

9.42e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 57e+04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 98e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 77e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

MG 

1.90e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

MG 

3 • 82e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

MN 

6 . 58e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 84e+03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 51e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 55e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

PB 

1.42e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

PB 

1 . 67e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 93e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

l.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 52e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe -  02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-0l 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 9  0e -  01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-0l 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

UNK641 

2 . 52e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01- j an- 75  To:  2 -dec- 91 


Site:  DTCH  DTCH4-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

UNK653 

7 . 56e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

UNK671 

5 . 04e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

UNK073 

2 . 54e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

.  135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

.  UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01-jan-75  To: 

2-i 

dec-91 

Site:  DTCH 

DTCH4-4 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

22-aug~1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH4-5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

23 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD16 

V 

5.21e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 93e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 28e+00 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD18 

AG 

1.24e-01 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

1.3  8e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BE 

'  LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 73e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 47e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 85e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug -19 90 

JS11 

MG 

1 . 65e+02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-5  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug-1990 

JS11 

MN 

2.3  8e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 62e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-l990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 
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From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

.0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

2  3  - aug - 1 9  9  0 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e -  02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

.  LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+0  0 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1. 00e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02  - 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 .10e-04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

UNK073 

3 . 21e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 
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From:  01-jan-75  To: 

2- 

dec-91 

Site:  DTCH 

DTCH4 -  5 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH4-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

23 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

23-aug-1990 

JD16 

V 

8 . 69e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

3.29e+00 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JD17 

PB 

4 . 75e+00 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

2 .42e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

2 . 9  6e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CA 

4 . 14e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 
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From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5.8  6e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 58e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 23e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 71e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MN 

8 . 61e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 40e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.2  Oe -  01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.4  0e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3 0e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

l.70e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.2  0e -  03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 .20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

DTCH4  -  6 

COMPOUND 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

UNK073 

5 . 69e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH  5  - 1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

o 

14-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

o 

o 

14-aug-1990 

JD16 

V 

4 . 62e+01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 12e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 26e+01 

UGG 

o 

o 

14-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

14-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 49e+01 

UGG 

0.0 

14 -aug- 1990 

JS11 

AL 

2 . 63e+03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

BA 

8 . 10e+01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CA 

5 . 84e+02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 06e+04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 96e+02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 67e+02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 46e+03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 70e+02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

6 . 99e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1.17e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01 -j an- 75  To:  2 -dec- 91 


Site:  DTCH  DTCH5-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14 -aug -19 90 

LM18 

HPCL 

ND 

1. 30e-01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14 -aug -19 90 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 
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Site:  DTCH  DTCH5-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+0 0 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

UNK613 

1 . 17e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 89e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

TCLTFE 

1 . 05e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

UNK071 

2 . 33e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

9 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH5  -  2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

14-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

14-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 87e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 13e+01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JD17 

PB 

1.25e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

14-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

14-aug-1990 

JD19 

AS 

7.17e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

AL 

7 ♦ 800+03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

BA 

4 . 96e+02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CA 

9 . 07e+02 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

14-aug~1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 13e+04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

K 

5 . 34e+02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 19e+03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

MN 

5 . 25e+02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 92e+02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-l990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

9 .I0e-01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14 -aug- 1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

14 -aug -19 90 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-l990 

0.0 

14-aug- 1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

,  0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug- 1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug- 1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug- 1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug-1990 

0.0 

14-aug -19 90 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

ICDPYR 

LT 

LM18 

ISOPHR 

LT 

LM18 

LIN 

ND 

LM18 

MEXCLR 

ND 

LM18 

NAP 

LT 

LM18 

NB 

LT 

LM18 

NNDMEA 

ND 

LM18 

NNDNPA 

LT 

LM18 

NNDPA 

LT 

LM18 

PCB016 

ND 

LM18 

PCB221 

ND 

LM18 

PCB232 

ND 

LM18 

PCB242 

ND 

LM18 

PCB248 

ND 

LM18 

PCB254 

ND 

LM18 

PCB260 

ND 

LM18 

PCP 

LT 

LM18 

PHANTR 

LT 

LM18 

PHENOL 

LT 

LM18 

PPDDD 

ND 

LM18 

PPDDE 

ND 

LM18 

PPDDT 

ND 

LM18 

PYR 

LT 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM18 

UNK557 

LM18 

UNK613 

LM18 

UNK650 

LM19 

111TCE 

LT 

LM19 

112TCE 

LT 

LM19 

11DCE 

LT 

LM19 

11DCLE 

LT 

LM19 

12DCE 

LT 

LM19 

12DCLE 

LT 

LM19 

12DCLP 

LT 

LM19 

2CLEVE 

ND 

LM19 

ACET 

LT 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

•  ACRYLO 

ND 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

CCL3F 

CONCENTRATION  UNITS 


1 . 30e- 01  UGG 
3 . 30e-01  UGG 
2 . 90e-01  UGG 
3 . 30e-02  UGG 
2 . 70e- 01  UGG 
3.30e-01  UGG 
3 . 70e- 02  UGG 
4 . 50e- 02  UGG 
1 . 40e- 01  UGG 
2 . OOe- 01  UGG 
1 . 90e- 01  UGG 
1.40e+00  UGG 
1 . 40e+00  UGG 
1 . 40e+00  UGG 
1.40e+00  UGG 
2 . 00e+00  UGG 
2 . 30e+00  UGG 
2 . 60e+00  UGG 
1.30e+00  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
1.10e-01  UGG 
3. OOe -01  UGG 
3 . lOe- 01  UGG 
3 . lOe- 01  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
2 . 60e+00  UGG 
9 . lOe- 02  UGG 
5 . 20e- 01  UGG 
5,.20e-01  UGG 

4 . 40e- 03  UGG 
5 . 40e- 03  UGG 
3 . 90e- 03  UGG 
2 . 30e- 03  UGG 
3. OOe- 03  UGG 
1 . 70e- 03  UGG 
2 . 90e- 03  UGG 
1. OOe- 02  UGG 
1 . 70e- 02  UGG 
1. OOe- 01  UGG 
1. OOe- 01  UGG 
2.90e-03  UGG 
3.20e-03  UGG 
3 . 20e- 03  UGG 
6.20e-03  UGG 
1 . 20e- 02  UGG 
1 . 50e- 03  UGG 
2 . 33e- 02  UGG 
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(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

TCLTFE 

1.30e-02 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

14-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2  •  41e+0 0 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

14-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

14-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

15-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 59e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JD17 

PB 

3.40e+01 

UGG 

o 

o 

15-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

15-aug-1990 

JD19 

AS 

2.3  0e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 79e+03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 61e+02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

BE 

3 . 51e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

CA 

9 . 22e+02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

15 -aug- 1990 

JS11 

CO 

3 . 87e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

CR 

8 . 88e+01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

FE 

4 . 66e+04 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

K 

3 . 19e+02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

MG 

B . 08e+02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

MN 

3 . 89e+03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

NA 

3.2  6e+02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

V 

GT 

5 . 00e+03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

8 . 48e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

15 -aug -19 90 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2.42e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  201 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 6  0e -  02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

15-aug~1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

15 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

15 -aug -19 90 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

15 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

15 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 
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From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 600+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 .90e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 
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Site:  DTCH 

DTCH5 -  3 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

C2H5CL  . 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

C6HG 

LT 

l.50e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 35e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

15 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4,.  88e-  01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 4 ls+ 0 0 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

15-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

15 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

15-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-4 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .  OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

21-aug~1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 20e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 15e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

AL 

1 . 62e+04 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

BA 

1 . 30e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 36e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

3 . 59e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

4 . 25e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 23e+04 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

K 

9 . 66e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 86e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

MN 

7 . 44e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 15e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

PB 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JSll 

V 

7 . 15e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

ZN 

6 . 43e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

■  LT 

4 . 90e- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 5  Oe  - 0 1 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

2l-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  Oe -  02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

l.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 19 90 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

6 . 14e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

2i-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

UNK074 

3 . 48e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

UNK115 

1.16e-02 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e~ 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-5 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

o 

21-aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

21-aug- 1990 

JD17 

PB 

1 . 33e+01 

UGG 

o 

o 

21-aug- 1990 

JD18 

AG 

3 . 33e- 02 

UGG 

o 

o 

21-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 12e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

AL 

GT 

5 . 00e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

BA 

1.07e+02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 33e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

FE 

GT 

5 . 00e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

K 

4 . 58e+02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

MG 

1 . 66e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

MN 

4 . 26e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 47e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

PB 

9 .40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

V 

3 . 56e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-0l 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e -  02 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 0  0e -  0 1 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-0l 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 .40e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1. 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1. 00e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

2l-aug-l990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  DTCH  DTCH5-6 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

21-aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

21-aug- 1990 

JD16 

V 

4 . 27e+01 

UGG 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

JD18 

AG 

4 . 76e- 02 

UGG 

o 

o 

21-aug-1990 

JD19 

AS 

9 . 15e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

AL 

8 . 10e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

BA 

4 . 65e+02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CA 

1.45e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

4 . 35e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

FE 

9 . 19e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

K 

6 . 02e+02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

MG 

1 . 37e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

MN 

3 . 43e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 33e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

PB 

2 . 12e+01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

PB 

2 . 74e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 19 90 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

l.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.i0e-0i 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 19 90 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK542 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK590 

6 . 75e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK603 

6 . 75e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK614 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

UNK618 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK626 

5 . 62e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK627 

5 . 62e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK630 

7 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK641 

2 . 25e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK645 

1.01e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

UNK647 

1.01e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK651 

3 . 37e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK657 

1.12e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK660 

3 . 37e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK665 

1.01e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK669 

1 . 12e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK670 

1.12e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK680 

1 . 12e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

UNK687 

2 . 25e+00 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACET 

2 . 67e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

.  UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 
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2- 
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• 

Site:  DTCH 

DTCH5 -  6 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e -  03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

UNK074 

2.25e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH6 - 1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  ' 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

24-aug- 1990 

JD16 

V 

1 . 71e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 63e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 93e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

24-aug-1990 

JD18 

AG 

1 . 08e+00 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD19 

AS 

6 .29e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 69e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BA 

8 . 37e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 34e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 59e+04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

K 

1.27e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 94e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MN 

4 . 45e+02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 32e+02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3.13e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 55e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e_  02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug -19 90 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 ,  30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 • 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

'  24-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK615 

1 . 28e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACET 

GT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 .  OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2.60e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

24 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

24 -aug -19 90 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 28e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

4 . 91e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 84e+00 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD18 

AG 

7 . 88e- 01 

UGG 

o 

o 

24-aug-1990 

JD19 

AS 

3 . 43e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 89e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BA 

6 . 62e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 32e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

JS11 

■  CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

FE 

8 . 17e+03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 17e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MG 

6 . 31e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

MN 

3 . 45e+02 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 93e+02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-0l 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 .50e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+0 0 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

C16A 

1.25e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 .30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

.  LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

24 -aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK641 

3 . 75e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK653 

8 . 75e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM18 

UNK671 

7.50e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

24 -aug -19 90 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

24-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

24-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

DTCH  6  -  3 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 53e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 50e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 68e+00 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD18 

AG 

4 . 36e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

5 . 62e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 29e+03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

BA 

1 . 04e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 23e+02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

FE 

7 . 96e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

K 

4 . 05e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MG 

8 . 48e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MN 

6 . 10e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NA 

3.7  0e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

l,.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

‘0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  0e -  03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.30e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

1 . 04e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2,.60e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH6-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1. 87e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 93e+01 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD18 

AG 

5 . 31e- 02 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

1.44e+01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

AL 

9 . 72e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 69e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CA 

1.45e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3..05e+00 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+0  0 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CR 

2 . 60e+01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 34e+04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

K 

8.41e+02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

MG 

1 . 24e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MN 

1*2  80+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 57e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

V 

5 . 95e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

ZN 

1.6  0e+ 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

mi  8 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

mi  8 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

mi  8 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-0l 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6Oe+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

UNK596 

1 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

UNK629 

3 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

UNK641 

3 . 31e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

UNK653 

5 . 52e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

UNK671 

5 . 52e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.4le+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH  DTCH6-5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1 . 18e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 7le+01 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD18 

AG 

4,91e-02 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 98e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

AL 

1. 12e+04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BA 

3 . 34e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 61e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

FE 

1.60e+04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

K 

5 . 54e+02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

MG 

1 . 13e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 42e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 30e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

V 

4 . 30e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-l990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . I0e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

1 . 25e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e-  01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.20e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-l990 

LM18 

UNK641 

2 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

UNK653 

7 . 69e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

UNK671 

6 . 41e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1. 70e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 .20e-03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

l.50e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

7 . 01e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 .20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 
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:  2-dec-91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

:  DTCH6-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  i 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

6 .42e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 05e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 19e+01 

UGG 

o 

o 

25 -aug- 1990 

JD18 

AG 

3 . 39e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 61e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

AL 

5 . 58e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BA 

7 . 48e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 8  6e+0  0 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CA 

5 . 94e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

CO 

6 . 12e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 39e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 8  6e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 00e+04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 97e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MG 

4 . 44e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 09e+04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NA 

LT 

1 . 50e+02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

V 

3 . 96e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

l.l0e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe -  02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e -  02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6.10e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-l990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 96e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 .20e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 8  0e -  03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.4le+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5.87e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH7-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

26-aug-1990 

JD16 

V 

7 . 85e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 98e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 70e+00 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

5 . 62e- 01 

UGG 

o 

o 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 94e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1. 86e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CA 

7 . 66e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 31e+03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

K 

1 . 05e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 87e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 16e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 76e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.2  6e+01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

uGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

l.l0e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

UNK073 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

5.04e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

1.79e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 17e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 48e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

6 . 21e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

9 . 81e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 61e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 33e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 82e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

6 • 830+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 61e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

BA 

1 . 64e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CA 

8 . 02e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 30e+03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-l990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 19e+04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 31e+04 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

K 

4 . 51e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

K 

4 . 86e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

8 • 840+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

9 . 94e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 330+03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

MN 

1 . 57e+03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 03e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 31e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 ♦ 80e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 32e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 46e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 • 020+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

1.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  oe+oo 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 100+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • IO0+OO 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

LKjtGx 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-l990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

C16A 

1.12e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  oe+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  250 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH7-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 • 6O0+OO 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  oe+oo 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  oe+oo 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 6  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK538 

1 . 24e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK578 

1 . 12e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK579 

1.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK580 

1.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK588 

1.12e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK588 

1.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK589 

1 . 12e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK589 

1.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK590 

7 . 43e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK593 

1.24e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK602 

3 . 73e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK615 

1.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK625 

1.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK629 

3 . 73e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK641 

3 . 72e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK641 

4.97e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK647 

3 . 73e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK653 

8 . 67e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK653 

8 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

UNK671 

6 . 2ie- Oi 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK671 

7 . 43e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

’  0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02  ' 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

9 . 98e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 19 90 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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Site:  DTCH 

DTCH7 - 4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD16 

V 

2 . 79e+01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JD17 

PB 

1 . 52e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 04e+01 

UGG 

o 

o 

26-aug-1990 

JD18 

AG 

6 . 16e- 02 

UGG 

o 

o 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 37e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

5 . 16e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1.20e+02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1.86e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

CA 

7 . 53e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 04e+04 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

K 

3 . 19e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

9 . 28e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

4 . 89e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 44e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 33e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 33e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

2 6 -aug- 19 90 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

2CHE10 

2 . 33e-01 

2CLP 

LT 

6 • 00s  ~  02 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

2NP 

LT 

1.40e-01 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

4MP 

LT 

2.40e-01 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

4NP 

LT 

1.40e+00 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

C16A 

1. 16e-01 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

l.i0e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

UNK516 

6 . 98e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK625 

1 . 16e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK629 

2 . 33e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK641 

8 . 14e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

UNK649 

3 . 49e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK653 

2 . 33e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK671 

5 . 81e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

UNK672 

4 . 65e- 01 

UGG 

o 

o 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-:  03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

‘  ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.19e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 6  Oe -  04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- U3 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 
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2- 
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Site:  DTCH 

DTCH7-4 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH7 -  5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 12e+00 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug- 1990 

JD18 

AG 

2 . 29e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 35e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 94e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 33e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 82e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 39e+01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

FE 

2 . 22e+03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

K 

1 . 32e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

3 . 21e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

MN 

1 . 81e+03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 21e+02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

PB 

1 . 57e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 80e+0 0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

5.49e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

'  LT 

4 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

i.ioe-oi 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2 . 15e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

1 . 08e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2 CHE 10 

1.08e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2.6  0e+00 

UGG 

0.0 

26 -aug- 19 90 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

7 . 53e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

.  26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH7-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

26-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

26 -aug- 1990 

JD18 

AG 

5 . 85e- 02 

UGG 

o 

o 

26 -aug- 1990 

JD19 

AS 

9 . 02e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 33e+04 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

JS11 

BA 

2 . 25e+02 

UGG 

0.0 

26 -aug -1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 860+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 46e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 74e+04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 13e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 96e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 44e+03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 99e+02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

JS11 

PB 

1.10e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  .  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

PB 

1 . 37e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

V 

4 . 26e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

JS11 

ZN 

7.20e+01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

l.l0e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

3 . 63e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

l.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

3 . 63e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2 . 42e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0  ;  0 

26-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

C16A 

6 . 05e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DIACAL 

9 . 67e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8 0e -  02 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LM18 

ODECA 

3 . 63e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK516 

9 . 67e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK578 

1.21e-01 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM18 

UNK602 

1.21e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK615 

3 . 63e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK616 

3 . 63e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK617 

1.21e+00 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK629 

2 . 42e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK641 

2 . 42e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK653 

8 . 46e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM18 

UNK671 

9 . 67e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

26 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

26-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

26-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

26-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-0l 

UGG 

0.0 

13-sep-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD19 

V 

4 . 62e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD20 

PB 

1 . 41e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD20 

PB 

7 . 05e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13 -sep- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

AL 

2 . 27e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

AL 

2 . 3 0e+03 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

SS10 

BA 

9 . 63e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

BA 

9 . 81e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CA 

6 . 75e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CA 

6 . 92e+03 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

FE 

1 . 61e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

FE 

1 . 61e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

K 

1 . 29e+04 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

K 

1 . 32e+04 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

MG 

2 . 28e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

MG 

2 . 32e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

MN 

1 . 05e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

MN 

1 . 09e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

NA 

7 . 23e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

NA 

7 . 76e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

ZN 

2 . 44e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

ZN 

3 . lle+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 8  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.7'0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e-01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep~1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.2  0e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4. 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 4  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.5  0e+0 0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 5  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-l990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3.60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 ,20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . ooe- oi 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1.3  0e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 • 20e+0 0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3.2  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 • 60e+0 0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

TJM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5 .00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 • 600+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1. 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

o 

20-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

o 

o 

20-aug- 1990 

JD16 

V 

1 . 48e+01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 95e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 07e+01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 78e+01 

UGG 

o 

o 

20-aug-1990 

JD18 

AG 

4 . 71e- 02 

UGG 

o 

o 

20-aug- 1990 

JD19 

AS 

4 . 72e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 79e+03 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

BA 

5 . 77e+01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1.86e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 38e+02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

20-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 5  0e+0 1 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JS11 

CR 

3 . 00e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

FE 

9 . 57e+03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 87e+02 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

MG 

5 . 00e+02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

MN 

6 . 9  6e+02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

NA 

3*3  6©+ 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 • 02e+01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 2  0e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2 0e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-l990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

2PROL 

3 . 39e- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACET 

GT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-l990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH  DTCH8-2 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

20-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

20-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

20-aug- 1990 

JD16 

V 

2 . 04e+01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 27e+01 

UGG 

o 

o 

20-aug-1990 

JD18 

AG 

9 . 20e- 02 

UGG 

o 

o 

20-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 37e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 44e+03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

BA 

6 . 55e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 34e+02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

FE 

9 • 620+03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

K 

2.3  8e+02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

MG 

6 . 14e+02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

MN 

1.01e+03 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 12e+02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

PB 

1 . 13e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+0 1 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

l.20e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3.60e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.l0e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-0i 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-l990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

o.o 

20-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .  OOe- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C13DCP  - 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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From:  01-jan-75  To: 

2- 

dec-91 
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DTCH8 -  2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH8-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

20 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

20 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

o 

20-aug-1990 

JD16 

V 

8 • 420+00 

UGG 

o 

o 

20-aug-1990 

JD17 

PB 

7 . 01e+00 

UGG 

o 

• 

o 

20-aug-1990 

JD18 

AG 

3 . 53e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

20 -aug- 1990 

JD19 

AS 

2 . 23e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 73e+03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 32e+02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

JS11 

FE 

3 . 62e+03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

MG 

2 . 63e+02 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 79e  +  02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

NA 

4 . 13e+02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 • 260+01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

JS11 

PB 

1 ,49e+01' 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 130+0 1 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 5'0e-  02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 •200- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1. 70e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

GOLD AN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0g+0  0 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

20 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 .20e-02 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

20-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

20-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

20-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

20 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH  DTCH8-4 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

21-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2,.50e-01 

UGG 

o 

• 

o 

21-aug- 1990 

JD16 

V 

2 . 34e+01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 74e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JD17 

PB 

1.49e+01 

UGG 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JD19 

AS 

4 . 53e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

AL 

5 . 96e+03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

BA 

6 . 51e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1  #  860  +  00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CA 

6 . 73e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

21 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

FE 

8.3  3e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

K 

3 . 15e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

MG 

1.01e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

MN 

3 . 73e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 71e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.2  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

•  2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 2  0e -  01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe -  02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 19 90 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

2PROL 

1.12e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

ACET 

5 . 33e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

0.0 

21-ang-1990 

LW12 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

1.0 

2l-aug-1990 

LW12 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

Site:  DTCH 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

0.0 

21-aug-1990 

JB01 

1.0 

21-aug- 1990 

JB01 

0.0 

21-aug-1990 

JD15 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

JD16 

1.0 

21-aug- 1990 

JD17 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

JD18 

0.0 

21-aug-1990 

JD19 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

DTCH8  -  4 

(continued) 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UNK074 

2 . 25e- 01 

UNK115 

6 . 75e- 03 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

NB 

LT 

2.41e+00 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

DTCH8-5 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

SE 

LT 

2.50e-01 

V 

1 . 69e+01 

PB 

9 . 37e+00 

AG 

6 . 73e- 02 

AS 

3 . 23e  +  00 

AL 

6 « 37e+03 

BA 

1 . 52e+02 

BE 

LT 

1 . 86e+0 0 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 


UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CA 

4.3  0e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

FE 

7 . 39e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

K 

3 . 97e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 02e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 31e+03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 33e+02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

PB 

2.51e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

l.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

.  LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

2l-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-l990 

LM18 

BBZP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

o.o 

21-aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

l.50e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug~1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-0l 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80s- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-l990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

UNK074 

6 . 59e- 02 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-l990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-l990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

21-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH9 -  2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 74e+01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JD17 

PB 

5 . 44e+00 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JD17 

PB 

6 . lle+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

8 . 92e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD18  . 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 08e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

7 . 67e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 68e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 04e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+0l 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 38e+04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

5 . 50e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 55e+03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

MN 

5 . 85e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

NA 

4.26e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00  . 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe -  02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

•  4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

2PROL 

2 . 40e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACET 

4 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

2 . 36e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

2 . 76e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

UNK074 

8 . 39e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e~  01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e -  01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug-1990 

JB01 

HG 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

2 . 94e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 82e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JD16 

V 

1.87e+01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1.04e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 32e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD18 

AG 

3 . 35e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

5 . 2 0e+0 0 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

6 . 02e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 07e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

3.47e+03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BA 

5 . 38e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BA 

6 . 05e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 32e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CA 

4 . 48e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 32e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

9 . 91e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

1.06e+04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 65e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 95e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

4 . 42e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

5 . 63e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MN 

6 . 10e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MN 

6 . 73e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 33e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 85e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  298 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH9-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.2  6e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

PB 

1.10e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 8  0e+0  0 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

5 . 90e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

6 . 06e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

0 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12EPCH 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

l . 30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

■  UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

,  0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug- 1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 3  0e -  02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .  OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 3 0e+0 0 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 .00e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

l.70e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 .20e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6.20e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 23e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23~aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7.80e-04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2.70e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

UNK074 

6 . 63e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug~1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.3le-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH9-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

1.25e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD16 

V 

4 . 63e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JD18 

AG 

4 . 02e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

23-aug-1990 

JD19 

AS 

7 . 78e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

AL 

3 . 68e+03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BA 

8 . 47e+01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 33e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

1 . 17e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

9 . 5  8e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

2 . 88e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

6 . 12e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MN 

8 . 93e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 57e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

PB 

1.17e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

PB 

1 . 38e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 .  OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6*3  00+0  0 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . I0e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

l.20e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . I0e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .I0e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

l.70e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.3  0e -  02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1. 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1. 00e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1. 00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

UNK073 

2 . 14e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH9-5 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

9.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JB01 

HG 

3 . 02e+0  0 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 33e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JD19 

AS 

8 . 42e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 81e+03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

BA 

1 . 59e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

BE 

3 . 56e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CA 

6 . 12e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

6 . 64e+01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

CU 

5 . 53e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

FE 

6 . 12e+04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

K 

3 . 55e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MG 

8 . 70e+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 59e+03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 2 66+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

JS11 

NI 

3 . 74e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

PB 

3.41e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

TL 

l.lle+02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

V 

6 . 55e+01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

JS11 

ZN 

4 . 83e+02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 .  OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

l.40e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

2.20e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-0l 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . 00e -  02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4.90e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2.90e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 19 90 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 • 10e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 6  0e -  02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-0l 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 3  Oe -  02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2*3  00+0  0 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

4 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.41e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

3 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-  01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

23-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 4le+00 

UGG 

0.0 

23-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

23 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCH9 -  6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 .00e- 02 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1 . 71e+01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JD17 

PB 

1. 84e+01 

UGG 

o 

o 

25-aug-1990 

JD18 

AG 

3 . 84e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

25-aug-1990 

JD19 

AS 

5 . 54e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

AL 

6.7  0e+03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BA 

9 . 16e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CA 

5 . 82e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 33e+04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

K 

3 . 97e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MG 

8 . 14e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 04e+03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 42e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

JS11 

V 

3 . 64e+01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

1 . 38e+02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-l990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9.50e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e-02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e-01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . b0e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2.90e-03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

25-aug-l990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

25 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 3le- 01 

UGG 

1.0 

25-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH  DTCHB-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  i 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12 -aug -19 90 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

12 -aug -19 90 

JB01 

HG 

LT 

5 .00e-02 

UGG 

2.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e -  01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

JD16 

V 

6 • 10s+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD16 

V 

6.3  0e+00 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 10e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 55e+0  0 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . lle+00 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 13e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD18 

AG 

2 . 32e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD18 

AG 

2 . 62e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD19 

AS 

3 . 43e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD19 

AS 

4 . 35e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

AL 

7 . 97e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

AL 

1.10e+03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 • 86e+0 0 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CA 

1.20e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CA 

1 .28e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

12 -aug -19 90 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

FE 

3 . 27e+03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

FE 

6 . 05e+03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

MG 

1.01e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

MG 

LT 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

MN 

9 . 55e+01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

MN 

1 . 65e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

NA 

2 . 88e+02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 15e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 • 80e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+0l 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6.2  Oe -  02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 .30e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . I0e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . I0e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

l.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-l990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 .10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . I0e-0l 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1. 10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

UNK614 

8 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-O3 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

2 . 15e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-l990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  0e -  03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990  * 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 16e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 37e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 800-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6.90e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

l2-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7.00e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 .10e-04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e -  01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 
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From:  01-jan-75  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  DTCH 

DTCHB-1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 .24e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCHB-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 15e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

4 . 15e+00 

UGG 

0.5 

12 -aug -19 90 

JD17 

PB 

6.2  9e+00 

UGG 

1.0 

12 -aug- 1990 

JD17 

PB 

7 . 61e+00 

UGG 

o 

o 

12-aug-1990 

JD18 

AG 

2 . 12e-01 

UGG 

o 

o 

12-aug-1990 

JD19 

AS 

7 . 47e+00 

UGG 
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From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 32e+03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

BA 

8 . 94e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 29e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

FE 

5 . 23e+03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 24e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 16e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

NA 

LT 

1 . 50e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

8 . 65e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

l.30e-0l 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-0l 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-0l 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6.90e-0l 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2 . 47e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3 0e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT  ' 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18  • 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-l990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .20e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 8  0e -  02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 9  0e -  01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 • 60e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e-04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e~  01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-l990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.5 

12 -aug -19 90 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e~  01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

12 -aug -19 90 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

12-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 77e+01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

l.lle+01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

1.40e+01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JD17 

PB 

1.54e+01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JD17 

PB 

1 . 63e+01 

UGG 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

JD18 

AG 

1.25e-01 

UGG 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

JD19 

AS 

3 . 39e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

AL 

3 . 31e+03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

BA 

8 . 62e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CA 

5 . 05e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

12 -aug -19 90 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

2 . 65e+01 

UGG 

1.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

CR 

3 . 49e+01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

6 . 13e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

FE 

1 . 49e+04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

K 

1 . 45e+02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

MG 

3 . 39e+02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

JS11 

MN 

5 . 19e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 0  8e+02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

12EPCH 

9.51e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 .20e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1 . 19e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2CLP 

LT 

6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

7 . 18e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

12-alag-1990 

LM18 

2TMPD 

2 . 38e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e-02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-0l 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM18 

BENZID 

ND 

8 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 6  Oe -  02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  0e+0  0 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

FANT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

MEC6H5 

7 . 13e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

l.40e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.3  0e+00 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

PHANTR 

1 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 .00e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

,  LM18 

PYR 

8 . 44e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

UNK538 

1.19e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM18 

UNK557 

2.38e-01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM18 

UNK614 

1 . 19e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG. 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

1 . 22e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LM19 

CCL4 

LT 

7. 00e-03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e-03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7.80e-04 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

UNK070 

3 . 57e- 02 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

12 -aug -19 90 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.5 

12 -aug -19 90 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

12-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.5 

12 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.5 

12-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

12 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCHB-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

13 -aug- 1990 

JD16 

V 

2 . 77e+01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . lle+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JD17 

PB 

9 . 88e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

13-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 02e+01 

UGG 

o 

o 

13 -aug- 1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

JD19 

AS 

5 . 58e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

AL 

8 . 2le+03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 94e+02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 30e+02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-l990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

JS11 

cu 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

FE 

9 . 93e+03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

K 

4 . 95e+02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

MG 

1 . 04e+03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

MN 

5 . 80e+02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 99e+02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3.02e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

24DNT 

4 . 25e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6*3  00+ 0 0 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-0l 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-0l 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 2  oe+0  0 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3.50e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3.30e-02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

0.0 

13-aug~1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

UNK596 

2 . 65e+01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e-03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

ACET 

3 . 55e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . 00e- 01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5 . 90e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 • 80e “03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7. 80e-04 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8.10e-04 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

135TNB 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

135TNB 

1. 62e+00 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

135TNB 

1 . 69e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.5 

13 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

246TNT 

2.14e+01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

246TNT 

2 . 86e+01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

246TNT 

3 . 36e+01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

7 . 19e- 01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

8.12e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

8 . 54e- 01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

7 . 19e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

RDX 

9 . 69e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

RDX 

1.02e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCHC-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug- 1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

10-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 50e+00 

UGG 

0.5 

10-aug- 1990 

JD17 

PB 

1 . 68e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JD17 

PB 

1 . 71e+00 

UGG 

1.0 

10-aug- 1990 

JD17 

PB 

6 . 37e+00 

UGG 

o 

• 

o 

10-aug-1990 

JD18 

AG 

3 . 43e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JD19 

AS 

8 . 14e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 73e+02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 66e+02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

10-aug- 1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

1.0 

10-aug- 1990 

JS11 

CR 

3.15e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

10-aug -19 90 

JS11 

FE 

3 . 00e+03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

MG 

LT 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 12e+02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 19e+02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3.8  0e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-l990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

.  6 . 00e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4.50e-01 

uGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 .40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug -19 90 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

lO-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-l990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-l990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

10-aug -19 90 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6.2  0e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .  lOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

l.40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 3  0e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

o 

o 

10-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND  BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1. 00e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3.20e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

LT 

5.90e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3.10e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

10-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug- 1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

10-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

10-aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e-01 

UGG 

0.5 

10-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 3le- 01 

UGG 

1.0 

10-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  DTCH 

DTCHC-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD16 

V 

4 . 58e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD16 

V 

6 . 39e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

2 • 100+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 42e+00 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

4 . 36e+00 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 59e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD18 

AG 

6 . 64e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD18 

AG 

6 . 91e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 59e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 29e+00 

UGG 

o 

o 

ll-aug-1990 

JS11 

AL 

8 . 93e+02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

AL 

1 . 07e+03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 2 le+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CA 

2 . 55e+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+0 0 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 61e+03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

FE 

2 . 67e+03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

K 

6 . 38e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

MG 

9 . 50e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

MG 

1.21e+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

MN 

2 . 2  0e+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

MN 

3.44e+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 23e+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 32e+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JST1 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

8 . 59e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1 . 80e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2  6DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

1.23e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2 NANI L 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 3  0e+0  0 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e-  01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5.90e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

i.70e-0i 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BENZID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

11-aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6  .  2  0s+0  0 

UGG 

0.0 

11-aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . 10e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM1 8 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 


0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 

0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 
0.0  ll-aug-1990 


Site:  DTCH  DTCHC-2  (continued) 


TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

LM18 

NB 

LT 

4.50e-02 

UGG 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 .00e-01 

UGG 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

LM18 

PCB016 

ND 

l.40e+00 

UGG 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

LM18 

PCB232 

ND 

l.40e+00 

UGG 

LM18 

PCB242 

ND 

1 • 40e+00 

UGG 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

LM18 

PCB254 

ND 

2.30e+00 

UGG 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

LM18 

PHENOL 

LT 

l.l0e-0l 

UGG 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . 00e-01 

UGG 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

LM18 

PPDDE 

ND 

3.10e-01 

UGG 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . 10e-01 

UGG 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

LM18 

PYR 

LT 

3.30e-02 

UGG 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 • 6O0+OO 

UGG 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2.60e+00 

UGG 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

LM19 

112TCE 

LT 

5.40e-03 

UGG 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

LM19 

11DCE 

LT 

3.90e-03 

UGG 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 
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Site:  DTCH  DTCHC-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH  (ft) 

DATE 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

11-aug- 1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

TEST 

METHOD  COMPOUND  BOOL 


LM19  11DCLE  LT 

LM19  12DCE  LT 

LM19  12DCE  LT 

LM19  12DCLE  LT 

LM19  12DCLE  LT 

LM19  12DCLP  LT 

LM19  12DCLP  LT 

LM19  2CLEVE  ND 

LM19  2CLEVE  ND 

LM19  ACET 

LM19  ACET  LT 

LM19  ACROLN  ND 

LM19  ACROLN  ND 

LM19  ACRYLO  ND 

LM19  ACRYLO  ND 

LM19  BRDCLM  LT 

LM19  BRDCLM  LT 

LM19  C13DCP  LT 

LM19  C13DCP  LT 

LM19  C2AVE  LT 

LM19  C2AVE  LT 

LM19  C2H3CL  LT 

LM19  C2H3CL  LT 

LM19  C2H5CL  LT 

LM19  C2H5CL  LT 

LM19  C6H6  LT 

LM19  C6H6  LT 

LM19  CCL3F  LT 

LM19  CCL3F  LT 

LM19  CCL4  LT 

LM19  CCL4  LT 

LM19  CH2CL2  LT 

LM19  CH2CL2  LT 

LM19  CH3BR  LT 

LM19  CH3BR  LT 

LM19  CH3CL  LT 

LM19  CH3CL  LT 

LM19  CHBR3  LT 

LM19  CHBR3  LT 

LM19  CHCL3  LT 

LM19  CHCL3  LT 

LM19  CL2BZ  ND 

LM19  CL2BZ  ND 

LM19  CLC6H5  LT 

LM19  CLC6H5  LT 

LM19  CS2  LT 

LM19  CS2  LT 

LM19  DBRCLM  LT 


CONCENTRATION 

UNITS 

2 . 30e- 03 

UGG 

3 . OOe- 03 

UGG 

3 . 00e-03 

UGG 

1.70e-03 

UGG 

1 . 70e- 03 

UGG 

2 . 90e- 03 

UGG 

2.90e-03 

UGG 

1.00e-02 

UGG 

1. 00e-02 

UGG 

3.16e-02 

UGG 

1.70e-02 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

2.90e-O3 

UGG 

2.90e-03 

UGG 

3 . 20e- 03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

3 . 20e- 03 

UGG 

3.20e-03 

UGG 

6.20e-03 

UGG 

6.20e-03 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

1 . 50e- 03 

UGG 

1.50e-03 

UGG 

5 . 90e- 03 

UGG 

5 . 90e- 03 

UGG 

7 . OOe- 03 

UGG 

7 . OOe- 03 

UGG 

1 . 20e- 02 

UGG 

1.20e-02 

UGG 

‘  5 . 70e- 03 

UGG 

5 . 70e- 03 

UGG 

8 . 80e-03 

UGG 

8 . 80e- 03 

UGG 

6 . 90e- 03 

UGG 

6.90e-03 

UGG 

8 . 70e- 04 

UGG 

8.70e-04 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

1.00e-01 

UGG 

8 . 60e-04 

UGG 

8 . 60e- 04 

UGG 

4 . 40e- 03 

UGG 

4 . 40e- 03 

UGG 

3 . 10e-03 

UGG 
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Site:  DTCH  DTCHC-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1.70e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e-04 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . 00e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3.20e-02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-0l 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4.56e-0l 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-0l 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e-01 

'  UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.5 

ll-aug-1990 

1.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.5 

ll-aug-1990 

1.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.5 

ll-aug-1990 

1.0 

ll-aug-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

NB 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

RDX 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

LW12 

TETRYL 

LT 

CONCENTRATION  UNITS 


2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
2.41e+00  UGG 
5 . 87e-01  UGG 
5  - 87e- 01  UGG 
5 . 87e- 01  UGG 
5 . 87e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 
7.31e-01  UGG 


Site:  DTCH  DTCHC-3 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

UGG 

o 

• 

o 

ll-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2.50e-01 

UGG 

o 

• 

o 

ll-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 37e+01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 13e+00 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 89e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 37e+00 

UGG 

o 

• 

o 

ll-aug-1990 

JD18 

AG 

2 . 93e- 01 

UGG 

o 

• 

o 

ll-aug-1990 

JD19 

AS 

1. 63e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

AL 

8 . 66e+03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

BA 

1 . 13e+02 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CA 

1.23e+03 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1. 50e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

1.0 

ll-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

.  CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

FE 

7 . 98e+03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

K 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

MG 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

MN 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

NA 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4 NANI L 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

0.0 

ll-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

CONCENTRATION 


4 . 45e+02 
1 . 44e+03 
2 . 46e+02 
3 . 05e+02 
1.26e+01 
3 . 80e+00 
3 . 13e+01 
3 . 02e+0l 

4 . 00e-02 

1.10e-0l 

1.40e-01 

9 . 49e- 01 

1.30e-0l 

9 . 80e-02 

1.00e-01 

1 . 70e-01 

1. 80e-01 

6.90e-01 

1.20e+00 

1.40e-01 

8 . 50e-02 

2.37e-01 

6 . 00e-02 

3 . 60e- 02 

4.90e-02 

2.90e-02 

6.20e-02 

1.40e-01 

6.30e+00 

4.50e-01 

5.50e-01 

3.30e-02 

8 . 10e-01 

9 . 50e-02 

3.30e-02 

2.40e-01 

4 . 10e-01 

1.40e+00 

2.70e-01 

3.30e-01 

6.20e-01 

3.30e-01 

3 . 60e- 02 

3 . 30e- 02 

3 . 30e- 02 

5.90e-02 

2 .00e-01 


UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0-0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

B2CLEE 

LT 

LM18 

B2EHP 

LT 

LM18 

BAANTR 

LT 

LM18 

BAPYR 

LT 

LM18 

BBFANT 

LT 

LM18 

BBHC 

ND 

LM18 

BBZP 

LT 

LM18 

BENSLF 

ND 

LM18 

BENZID 

ND 

LM18 

BENZOA 

ND 

LM18 

BGHIPY 

LT 

LM18 

BKFANT 

LT 

LM18 

BZALC 

LT 

LM18 

CHRY 

LT 

LM18 

CL6BZ 

LT 

LM18 

CL6CP 

LT 

LM18 

CL6ET 

LT 

LM18 

DBAHA 

LT 

LM18 

DBHC 

ND 

LM18 

DBZFUR 

LT 

LM18 

DEP 

LT 

LM18 

DLDRN 

ND 

LM18 

DMP 

LT 

LM18 

DNBP 

LT 

LM18 

DNOP 

LT 

LM18 

ENDRN 

ND 

LM18 

ENDRNA 

ND 

LM18 

ENDRNK 

ND 

LM18 

ESFS04 

ND 

LM18 

FANT 

LT 

LM18 

FLRENE 

LT 

LM18 

GCLDAN 

ND 

LM18 

HCBD 

LT 

LM18 

HPCL 

ND 

LM18 

HPCLE 

ND 

LM18 

ICDPYR 

LT 

LM18 

ISOPHR 

LT 

LM18 

LIN 

ND 

LM18 

MEXCLR 

ND 

LM18 

NAP 

LT 

LM18 

NB 

LT 

LM18 

NNDMEA 

ND 

LM18 

NNDNPA 

LT 

LM18 

NNDPA 

LT 

LM18 

PCB016 

ND 

.  LM18 

PCB221 

ND 

LM18 

PCB232 

ND 

LM18 

PCB242 

ND 

CONCENTRATION 

UNITS 

3 . 30e- 02 

UGG 

6 . 20e- 01 

UGG 

1 . 70e-01 

UGG 

2 . 50e-01 

UGG 

2 . 10e-01 

UGG 

2 . 70e- 01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

6 . 20e-01 

UGG 

8.50e-01 

UGG 

6.10e+00 

UGG 

2.50e-01 

UGG 

6 . 60e-02 

UGG 

1.90e-01 

UGG 

1.20e-01 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

6 . 20e+00 

UGG 

1.50e-01 

UGG 

2 . 10e-01 

UGG 

2.70e-0l 

UGG 

3 . 50e- 02 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

3 .ioe-oi 

UGG 

i.70e-oi 

UGG 

6.10e-02 

UGG 

l.90e-0l 

UGG 

4.50e-01 

UGG 

5.30e-01 

UGG 

5.30e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

6.80e-02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

2.30e-01 

UGG 

1.30e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

2.90e-01 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

2 . 70e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 70e- 02 

UGG 

4.50e-02 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

2.00e-01 

UGG 

1.90e-01 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1 .40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

1.40e+00 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

0.0 

ll-aug-1990 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

PCB248 

ND 

LM18 

PCB254 

ND 

LM18  ' 

PCB260 

ND 

LM18 

PCP 

LT 

LM18 

PHANTR 

LT 

LM18 

PHENOL 

LT 

LM18 

PPDDD 

ND 

LM18 

PPDDE 

ND 

LM18 

PPDDT 

ND 

LM18 

PYR 

LT 

LM18 

TXPHEN 

ND 

LM19 

111TCE 

LT 

LM19 

112TCE 

LT 

LM19 

11DCE 

LT 

LM19 

11DCLE 

LT 

LM19 

12DCE 

LT 

LM19 

12DCLE 

LT 

LM19 

12DCLP 

LT 

LM19 

2CLEVE 

ND 

LM19 

ACET 

LT 

LM19 

ACROLN 

ND 

LM19 

ACRYLO 

ND 

LM19 

BRDCLM 

LT 

LM19 

C13DCP 

LT 

LM19 

C2AVE 

LT 

LM19 

C2H3CL 

LT 

LM19 

C2H5CL 

LT 

LM19 

C6H6 

LT 

LM19 

CCL3F 

LT 

LM19 

CCL4 

LT 

LM19 

CH2CL2 

LT 

LM19 

CH3BR 

LT 

LM19 

CH3CL 

LT 

LM19 

CHBR3 

LT 

LM19 

CHCL3 

LT 

LM19 

CL2BZ 

ND 

LM19 

CLC6H5 

LT 

LM19 

CS2 

LT 

LM19 

DBRCLM 

LT 

LM19 

ETC6H5 

LT 

LM19 

MEC6H5 

LT 

LM19 

MEK 

LT 

LM19 

MIBK 

LT 

LM19 

MNBK 

LT 

LM19 

STYR 

LT 

LM19 

T13DCP 

LT 

LM19 

TCLEA 

LT 

CONCENTRATION  UNITS 


2 . 00e+00  UGG 
2 . 30e+00  UGG 
2.60e+00  UGG 
1.30e+00  UGG 
3 .30e-02  UGG 
1.10e-01  UGG 
3.00e-01  UGG 
3.10e-01  UGG 
3 . 10e-01  UGG 
3 . 30e- 02  UGG 
2 . 60e+00  UGG 

4 . 40e- 03  UGG 
5 . 40e- 03  UGG 
3 . 90e-03  UGG 
2.30e-03  UGG 
3 . 00e- 03  UGG 
1.70e-03  UGG 
2 . 90e- 03  UGG 
1.00e-02  UGG 
1.70e-02  UGG 
1.00e-01  UGG 
1.00e-01  UGG 
2 . 90e- 03  UGG 
3.20e-03  UGG 
3 . 20e-  03  UGG 
6.20e-03  UGG 
1.20e-02  UGG 
1.50e-03  UGG 
5 . 90e-03  UGG 
7 . 00e-03  UGG 
1.20e-02  UGG 
5.70e-03  UGG 
8 . 80e-03  UGG 
6.90e-03  UGG 
8 . 70e-04  UGG 
1.00e-01  UGG 
8.60e-04  UGG 
4.40e-03  ,  UGG 
3.10e-03  UGG 
1. 70e-03  UGG 
7 . 80e- 04  UGG 
7.00e-02  UGG 
2 . 70e- 02  UGG 
3.20e-02  UGG 
2 . 60e- 03  UGG 
2 . 80e- 03  UGG 
2.40e-03  UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

0.0 

ll-aug-1990 

LM19 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

11-aug- 1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.0 

ll-aug-1990 

LW12 

0.5 

ll-aug-1990 

LW12 

1.0 

ll-aug-1990 

LW12 

Site:  DTCH 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

0.0 

13-aug-1990 

JB01 

0.5 

13-aug-1990 

JB01 

0.5 

13-aug-1990 

JB01 

1.0 

13-aug-1990 

JB01 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

JD15 

o 

o 

13-aug-1990 

JD16 

o 

» 

o 

13-aug-1990 

JD17 

DTCHC-3  (continued) 


COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

TCLEE 

LT 

8 . 10e-04 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

135TNB 

LT 

4.88e-01 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

13DNB 

LT 

4.96e-01 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

246TNT 

LT 

4.56e-01 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

24DNT 

LT 

4.24e-01 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

26DNT 

LT 

5.24e-01 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

NB 

LT 

2.41e+00 

NB 

LT 

2.41e+00 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

TETRYL 

LT 

7. 31e-01 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

DTCHC-4 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

HG 

LT 

.  5 . 00e-02 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

HG 

LT 

5 . 00e-02 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

SE 

LT 

2.50e-01 

V 

3.32e+00 

PB 

1.90e+00 

UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 


UNITS 


UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

13-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 14e+00 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JD17 

PB 

3 . 55e+00 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JD17 

PB 

4 . 29e+00 

UGG 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

JD18 

AG 

8.16e-02 

UGG 

o 

« 

o 

13-aug-1990 

JD19 

AS 

9.20e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 60e+02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

CA 

1.60e+02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+0O 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5.86e+01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

FE 

9 . 65e+02 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

K 

LT 

3 . 75e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

MG 

LT 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

MN 

1 . 05e+02 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 09e+02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1 .40e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

12EPCH 

9 . 89e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

.  LM18 

246TCP 

LT 

1. 70e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1.80e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8.50e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

2CHE10 

2.47e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug-1990 

.  LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

l3-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-l990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13 -aug- 1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13 -aug- 1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13 -aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

0.0 

13-aug-1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

LM18 

2MNAP 

LT 

LM18 

2MP 

LT 

LM18 

2 NANI L 

LT 

LM18 

2NP 

LT 

LM18 

33DCBD 

LT 

LM18 

3 NANI L 

LT 

LM18 

46DN2C 

LT 

LM18 

4BRPPE 

LT 

LM18 

4CANIL 

LT 

LM18 

4CL3C 

LT 

LM18 

4CLPPE 

LT 

LM18 

4MP 

LT 

LM18 

4NANIL 

LT 

LM18 

4NP 

LT 

LM18 

ABHC 

ND 

LM18 

ACLDAN 

ND 

LM18 

AENSLF 

ND 

LM18 

ALDRN 

ND 

LM18 

ANAPNE 

LT 

LM18 

ANAPYL 

LT 

LM18 

ANTRC 

LT 

LM18 

B2CEXM 

LT 

LM18 

B2CIPE 

LT 

LM18 

B2CLEE 

LT 

LM18 

B2EHP 

LT 

LM18 

BAANTR 

LT 

LM18 

BAPYR 

LT 

LM18 

BBFANT 

LT 

LM18 

BBHC 

ND 

LM18 

BBZP 

LT 

LM18 

BENSLF 

ND 

LM18 

BENZ ID 

ND 

LM18 

BENZOA 

ND 

LM18 

BGHIPY 

LT 

LM18 

BKFANT 

LT 

LM18 

BZALC 

LT 

LM18 

CHRY 

LT 

LM18 

CL6BZ 

LT 

LM18 

CL6CP 

LT 

LM18 

CL  GET 

LT 

LM18 

DBAHA 

LT 

LM18 

DBHC 

ND 

LM18 

DBZFUR 

LT 

LM18 

DEP 

LT 

LM18 

DLDRN 

ND 

LM18 

DMP 

LT 

LM18 

DNBP 

LT 

LM18 

DNOP 

LT 

CONCENTRATION 

UNITS 

4 . 90e- 02 

UGG 

2 . 90e- 02 

UGG 

6.20e-02 

UGG 

1.40e-01 

UGG 

6 . 30e+00 

UGG 

4.50e-01 

UGG 

5.50e-01 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

8.10e-01 

UGG 

9.50e-02 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

4.10e-01 

UGG 

1.40e+00 

UGG 

2 . 70e-01 

UGG 

3 . 30e- 01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

3.30e-01 

UGG 

3 . 60e- 02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

5 . 90e- 02 

UGG 

2 . 00e-01 

UGG 

3 . 30e- 02 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

2.50e-01 

UGG 

2 . 10e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

l.70e-01 

UGG 

6.20e-01 

UGG 

8 . 50e- 01 

UGG 

6 . 10e+00 

UGG 

2 . 50e-01 

UGG 

6 . 60e- 02 

UGG 

1 . 90e- 01 

UGG 

1.20e-01 

UGG 

3.30e-02 

UGG 

6 . 20e+00 

UGG 

1.50e-01 

UGG 

2 . 10e-01 

UGG 

2.70e-01 

UGG 

3 . 50e-02 

UGG 

2.40e-01 

UGG 

3 . 10e-01 

UGG 

1.70e-01 

UGG 

6 . lOe- 02 

UGG 

1.90e-01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2.90e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3.30e-0l 

UGG 

0.0 

13 -aug -19 90 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3.00e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . I0e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4.40e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3  .  OOe- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1. 70e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  0e -  03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.48e-02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . 00e-03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . lOe- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.5 

13 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

1.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

1.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

13 -aug -19 90 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

13 -aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 
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SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e-01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

.  UGG 

0.5 

13 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

13-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

0.5 

13-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

0.5 

13 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

13-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  LAGO 

TEST 

METHOD 

1 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 00e+01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

0 . 00e+00 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

N02 

3.11e-02 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

N03 

6 .25e+00 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

PB 

-2.44e+01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

S04 

-3 . 44e+02 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2.99e-01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T3 

246TNT 

2 . 60e+01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T3 

24DNT 

-3 . 41e- 02 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T3 

26DNT 

-4 . 24e- 03 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T3 

RDX 

2 . 60e+01 

UGG 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  LAGO 

TEST 

METHOD 

1,3 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.7 

06-sep-1979 

T5 

135TNB 

2 . 70e+01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T5 

246TNT 

2 . 8  0e+02 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T5 

24DNT 

4 . 00e- 01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T5 

26DNT 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T5 

ATNBA 

LT 

4 . OOe- 01 

UGG 

0.7 

06-sep-1979 

T5 

RDX 

1 . 80e+02 

UGG 
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Site:  LAGO 

1 

,3 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.7 

06-sep-1979 

T5 

TETRYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGG 

Site:  LAGO 

11 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.8 

ll-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.8 

11-sep- 1979 

T1 

CR 

4 . 99e+01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

0 . 00e+00 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T1 

N02 

1 . 20e+01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2 . 80e-01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T1 

PB 

-2 . 54e+01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T1 

S04 

-  3 . 55e+02 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T1 

TP04 

-1.48e-01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T3 

246TNT 

- 1 . 65e+00 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T3 

24DNT 

-2 . 62e- 03 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T3 

26DNT 

-4 . 00e- 04 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T3 

RDX 

3 . 60e+00 

UGG 

Site:  LAGO 

3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

05-sep-1979 

T1 

CD 

6 . 65e+00 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 00e+01 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

0 . 00e+00 

UGG 

1.0 

05  - sep- 1979 

T1 

N02 

2 . 77e- 01 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T1 

NO  3 

5 . 88e+00 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T1 

PB 

-4.19e+01 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T1 

S04 

-  3 . 23e+02 

UGG 

1.0 

05  - sep- 1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T3 

246TNT 

-1.00e+01 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T3 

24DNT 

3 . 10e-01 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T3 

26DNT 

3 . 33e- 02 

UGG 

1.0 

05-sep-1979 

T3 

RDX 

4 . 70e+00 

UGG 
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Site:  LAGO 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

5 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 0  0e+0 1 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

0 . 00e+00 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

N02 

1.79e-01 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

N03 

5 . 85e+01 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

PB 

-4 . 17e+01 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

S04 

-3 . 31e+02 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T3 

246TNT 

2 . 10e+01 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T3 

24DNT 

1.67e-01 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T3 

26DNT 

-  6 . 28e- 03 

UGG 

0.6 

06-sep-1979 

T3 

RDX 

3 . 80e+01 

UGG 

Site:  LAGO 

5,8,11 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.8 

ll-sep-1979 

T5 

135TNB 

4 . 60e+00 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T5 

246TNT 

1 . 30e+03 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T5 

24DNT 

9 . 00e-01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T5 

26DNT 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T5 

ATNBA 

LT 

4 . 00e-01 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T5 

RDX 

7 . 10e+02 

UGG 

0.8 

ll-sep-1979 

T5 

TETRYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGG 

Site:  LAGO 

8 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

1.0 

07-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1.17e+00 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T1 

CR 

4 . 99e+01 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

0 . 00e+00 

UGG 

1.0 

07- sep- 1979 

T1 

N02 

2 . 77e- 01 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T1 

N03 

5 . 84e+00 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T1 

PB 

-2 . 54e+01 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T1 

S04 

-3.46e+02 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2.99e-01 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T3 

246TNT 

-4 . 47e- 01 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T3 

24DNT 

-3 . 58e- 03 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T3 

26DNT 

-4 . 20e- 04 

UGG 

1.0 

07-sep-1979 

T3 

RDX 

6 . 50e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . 00e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD16 

V 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD16 

V 

1 . 46e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD17 

PB 

5 . 34e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD17 

PB 

6 . 02e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD18 

AG 

6 . 08e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD18 

AG 

7.15e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . lle+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JD19 

AS 

2 . 47e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

AL 

4 . 59e+03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

AL 

6 . 35e+03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

BA 

7 . 57e+01 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

JS11 

BA 

9.21e+01 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CA 

3 . 00e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CA 

4 . 43e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1.50e+0l 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

FE 

4 . 17e+03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

FE 

4 . 78e+03 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

JS11 

K 

3 . 02e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

K 

4 . 40e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

MG 

6 . 2  0e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

MG 

7 . 20e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

MN 

4 . 57e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

MN 

5 . 42e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 72e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

NA 

3 . 84e+02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1.26e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1.20e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe -  02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6.3  0e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

3NANIL 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8 .  lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3.30e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8 . 50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 .200+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2 . 10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DIACAL 

3 . 81e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DIACAL 

7 . 46e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .  lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DMP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6.10e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6 . 20e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e-02 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 . 80e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2.30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1 . 30e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

MEC6H5 

1.12e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

l.40e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2.00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2.00e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2 . 30e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PCP 

LT 

1.30e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

3 . OOe- 01 

UGG 
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SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK501 

8 . 89e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK505 

9 . 95e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK517 

2 . 54e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK517 

4 . 98e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK537 

7 . 62e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK537 

8 . 71e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK540 

1.12e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK540 

1.14e-01 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM18 

UNK548 

1.24e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM18 

UNK548 

1.27e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2.30e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . 00e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 , 00e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1.00e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ACET 

8 . 65e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1.70e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 .20e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 .20e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 .20e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 20e- 03 

UGG 

Dec  2,  1991 


Page  368 


Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  0e -  03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.17e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CCL3F 

1.41e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7.00e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e-04 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 .10e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

STYR 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2.40e-03 

UGG 

0.0 

06 -aug- 1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

UNK071 

8 . 89e- 03 

UGG 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

06-aug-1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e -  03 

UGG 

0.0 

06-aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1 . 50e- 03 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

2  6DNT 

LT 

5.24e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2.41e+00 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

0.0 

06-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7 . 31e- 01 

UGG 

Site:  RVER 

RVER -2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5.00e-02 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JB01 

HG 

LT 

5 . OOe- 02 

UGG 

o 

o 

22-aug-1990 

JD15 

SE 

LT 

2 . 50e-01 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD16 

V 

3 . 85e+00 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

JD17 

PB 

2 . 12e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JD17 

PB 

2 . 15e+00 

UGG 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

JD18 

AG 

LT 

2 . 50e- 02 

UGG 

o 

o 

22-aug-1990 

JD19 

AS 

1 . 34e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

AL 

5.7  8e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BA 

LT 

2 . 96e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

BE 

LT 

1 . 86e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CA 

1 . 96e+02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CD 

LT 

3 . 05e+00 

UGG 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

CO 

LT 

1 . 50e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CR 

LT 

1 . 27e+01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

JS11 

CR 

LT 

1.27e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

CU 

LT 

5 . 86e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

FE 

1 . 79e+03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

K 

1 . 16e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

MG 

LT 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

MN 

5 . 46e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

NA 

3 . 27e+02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

NI 

LT 

1 . 26e+01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

JS11 

SB 

LT 

3 . 80e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

TL 

LT 

3 . 13e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

JS11 

ZN 

LT 

3 . 02e+01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

124TCB 

LT 

4 . 00e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

12DCLB 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

12DPH 

ND 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

13DCLB 

LT 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

14DCLB 

LT 

9 . 80e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

245TCP 

LT 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

246TCP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DCLP 

LT 

1. 80e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DMPN 

LT 

6 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

24DNP 

LT 

1 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

24DNT 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

26DNT 

LT 

8 . 50e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CHE1L 

2 . 57e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2  CLP 

LT 

6 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2CNAP 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2MNAP 

LT 

4 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2MP 

LT 

2 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

2NANIL 

LT 

6 . 2  0e -  02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

2NP 

LT 

1.40e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

33DCBD 

LT 

6 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

46DN2C 

LT 

5 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4BRPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CANIL 

LT 

8.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CL3C 

LT 

9 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4CLPPE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4MP 

LT 

2 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NANIL 

LT 

4 . 10e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

4NP 

LT 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ABHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ACLDAN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

AENSLF 

ND 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ALDRN 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANAPNE 

LT 

3 . 60e- 02 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ANAPYL 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ANTRC 

LT 

3 . 30e-02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

B2CEXM 

LT 

5 . 90e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CIPE 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2CLEE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

B2EHP 

LT 

6 . 20e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAANTR 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BAPYR 

LT 

2 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBFANT 

LT 

2 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBHC 

ND 

2.70e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BBZP 

LT 

1.70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BENSLF 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZ ID 

ND 

8.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BENZOA 

ND 

6 . 10e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

BGHIPY 

LT 

2.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BKFANT 

LT 

6 . 60e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

BZALC 

LT 

1.90e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

CHRY 

LT 

1.20e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

CL6BZ 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

CL6CP 

LT 

6 . 20e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBAHA 

LT 

2.10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DBHC 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DBZFUR 

LT 

3 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DEP 

LT 

2.40e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DLDRN 

ND 

3 .10e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DMP 

LT 

1 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

DNBP 

LT 

6 . lOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

DNOP 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRN 

ND 

4.50e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNA 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ENDRNK 

ND 

5.30e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

ESFS04 

ND 

6.20e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

FANT 

LT 

6 • 80©” 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

FLRENE 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

GCLDAN 

ND 

3.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HCBD 

LT 

2 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCL 

ND 

1.30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

HPCLE 

ND 

3 . 30e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ICDPYR 

LT 

2 . 90e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

ISOPHR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

LIN 

ND 

2 . 70e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

MEXCLR 

ND 

3 . 30e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NAP 

LT 

3 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NB 

LT 

4 . 50e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDMEA 

ND 

1 . 40e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDNPA 

LT 

2 . 00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

NNDPA 

LT 

1 . 90e- 01 

UGG 
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Site:  RVER  RVER-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB016 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB221 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB232 

ND 

1.40e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB242 

ND 

1 . 40e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB248 

ND 

2 . 00e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PCB254 

ND 

2.3  0e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCB260 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PCP 

LT 

1 . 30e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHANTR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PHENOL 

LT 

1.10e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PPDDD 

ND 

2 . 70e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PPDDE 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

PPDDT 

ND 

3 . lOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

PYR 

LT 

3 . 30e- 02 

UGG 

.  0.0 

22 -aug- 1990 

LM18 

TXPHEN 

ND 

2 . 60e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM18 

UNK558 

1.28e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

111TCE 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

112TCE 

LT 

5 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

11DCE 

LT 

3 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

11DCLE 

LT 

2 . 30e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCE 

LT 

3 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

12DCLE 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

12DCLP 

LT 

2 . 90e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

2CLEVE 

ND 

1 . OOe- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACET 

LT 

1 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

ACROLN 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ACRYLO 

ND 

1.00e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

BRDCLM 

LT 

2 . 90e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C13DCP 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2AVE 

LT 

3 . 20e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H3CL 

LT 

6 . 2  Oe -  03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C2H5CL 

LT 

1.20e-02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

C6H6 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CCL3F 

9 . 66e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CCL4 

LT 

7 . OOe- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH2CL2 

LT 

1 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CH3BR 

LT 

5 . 70e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CH3CL 

LT 

8 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHBR3 

LT 

6 . 90e-03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CHCL3 

LT 

8 . 70e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

CL2BZ 

ND 

1 . OOe- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CLC6H5 

LT 

8 . 60e- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

CS2 

LT 

4 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

DBRCLM 

LT 

3 . 10e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

ETC6H5 

LT 

1 . 70e- 03 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MEC6H5 

LT 

7 . 80e- 04 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

MEK 

LT 

7 . OOe- 02 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01- 

jan-75  To: 

2-< 

dec- 91 

Site:  RVER  RVER-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MIBK 

LT 

2 . 70e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

MNBK 

LT 

3 . 20e- 02 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

STYR' 

LT 

2 . 60e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

T13DCP 

LT 

2 . 80e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEA 

LT 

2 . 40e- 03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TCLEE 

LT 

8 . lOe- 04 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

TRCLE 

LT 

2 . 80e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LM19 

UNK074 

3 . 85e- 02 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LM19 

XYLEN 

LT 

1.50e-03 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

135TNB 

LT 

4 . 88e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

13DNB 

LT 

4 . 96e-01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

246TNT 

LT 

4 . 56e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

24DNT 

LT 

4 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

26DNT 

LT 

5 . 24e- 01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

HMX 

LT 

6 . 66e- 01 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

NB 

LT 

2 . 41e+00 

UGG 

0.0 

22-aug-1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

1.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

RDX 

LT 

5 . 87e-01 

UGG 

0.0 

22 -aug- 1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

1.0 

22-aug-1990 

LW12 

TETRYL 

LT 

7.31e-01 

UGG 

Site:  STRM  10W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

LT 

4 . 81e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep- 1979 

T1 

N02 

LT 

4 . lie- 02 

UGG 

0.0 

14-sep- 1979 

T1 

N03 

9 . 98e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

LT 

3 . 42e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

S04 

-  3 . 35e+02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

-7.53e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

1 . 09e-03 

UGG 

0.0 

14-sep- 1979 

T3 

26DNT 

LT 

2 . 77e-04 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

4 . 40e- 01 

UGG 
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From:  01-jan-75  To: 

Site:  STRM  11W/S 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2 -dec- 91 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 6 6e -  02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N02 

2 . 93e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

-3 . 55e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

S04 

-  3 . 23e+02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

-7. 14e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

-  3 . 87e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

26DNT 

-4.29e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

2.2  0e+00 

UGG 

Site:  STRM  16W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1.17e+00 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1979 

T1 

CR 

5 . 87e+00 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e-02 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1979 

T1 

N02 

LT 

4.11e-02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2 . 80e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

PB 

-2 . 33e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

S04 

LT 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

5 . 51e- 03 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1979 

T3 

24DNT 

LT 

1.09e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

26DNT 

LT 

2 . 77e- 04 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1979 

T3 

RDX 

LT 

4 . 40e- 01 

UGG 

Site:  STRM  17W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

27-aug- 1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T1 

CR 

5 .25e+00 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T1 

N02 

LT 

4 . lie- 02 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T1 

N03 

6 . 23e- 01 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

PB 

-2 . 33e+00 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T1 

S04 

-3 .48e+02 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

TP04 

-1 . 19e+00 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 

From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  STRM  17W/S  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

27-aug-1979 

T3 

246TNT 

-  5 . 35e- 03 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T3 

24DNT 

LT 

2 . 90e-  04 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T3 

26DNT 

LT 

1 . 38e- 04 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T3 

RDX 

2 . 90e- 01 

UGG 

Site:  STRM  18W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

CR 

5 . 54e+00 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

N02 

LT 

4 . lle-02 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

N03 

9.07e-01 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

PB 

-2 . 33e+00 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

S04 

-3 . 23e+02 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T3 

246TNT 

1 . 00e+01 

UGG 

0.0 

27-aug-1979 

T3 

24DNT 

LT 

1.33e-03 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T3 

26DNT 

LT 

5 . 55e- 04 

UGG 

0.0 

27-aug- 1979 

T3 

RDX 

4 . 30e+01 

UGG 

Site:  STRM  22W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1.17e+00 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 00e+01 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

24-sep- 1979 

T1 

N02 

3 . 45e- 02 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2.80e-01 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T1 

PB 

I 

1 . 56e+01 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T1 

S04 

-  3 . 39e+02 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

24-sep- 1979 

T3 

246TNT 

LT 

5.51e-03 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

1.09e-03 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T3 

26DNT 

LT 

2 . 77e- 04 

UGG 

0.0 

24-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

4 . 40e-01 

UGG 
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Installation:  Milan  AAP 

Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 


From:  01 -j an- 75  To: 

Site:  STEM  23W/S 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2-dec-91 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 87e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

13  - sep- 1979 

T1 

N02 

3 . 45e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

N03 

7 . 69e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

PB 

-2 . 33e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

S04 

-  3 . 46e+02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e-01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

5 . 51e- 03 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

1. 09e-03 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

26DNT 

LT 

2 . 77e- 04 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

4.40e-01 

UGG 

Site:  STRM 

2W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

5 . 87e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep~1979 

T1 

N02 

3 . 45e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

NO  3 

7 . 68e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

LT 

3 . 42e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

S04 

LT 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

5 . 51e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

1.09e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

26DNT 

-5.33e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

4 . 40e- 01 

UGG 

Site:  STRM 

3W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

CR 

4 . 98e+01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

N02 

3 . lie- 02 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

PB 

LT 

3 . 42e+00 

UGG 

0.0 

13-sep-1979 

T1 

S04 

LT 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

13 -sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e-01 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Sediment 
From:  01-jan-75  To:  2-dec-91 


Site:  STRM  3W/S 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13 -sep- 1979 

T3 

246TNT 

-  6 . 22e- 03 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1979 

T3 

24DNT 

LT 

5 . 45e- 04 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1979 

T3 

2  6DNT 

-4 . 59e- 05 

UGG 

0.0 

13 -sep- 1979 

T3 

RDX 

LT 

2 . 20e- 01 

UGG 

Site:  STRM  4W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1.17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

LT 

4.81e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N02 

3 . 13e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2 . 80e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

LT 

3 • 42  ©+0  0 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

5 . 51e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

5 . 45e- 04 

UGG 

0.0 

14  - sep- 1979 

T3 

26DNT 

LT 

1 . 38e- 04 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

2.20e-0l 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

S04 

LT 

1.16e+01 

UGG 

Site:  STRM  8W/S 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CD 

LT 

1 . 17e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

CR 

LT 

4 . 81e+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

HG 

LT 

6 . 66e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep- 1979 

T1 

N02 

3 . lle-02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

N03 

LT 

2.80e-01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

PB 

LT 

3 • 420+00 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

S04 

LT 

1 . 16e+01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T1 

TP04 

LT 

2 . 99e- 01 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

246TNT 

LT 

2 . 75e- 02 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

24DNT 

LT 

5.45e-03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

26DNT 

LT 

1 . 38e- 03 

UGG 

0.0 

14-sep-1979 

T3 

RDX 

LT 

2.20e-01  . 

UGG 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  CREK  CREK-3 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

21-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

o 

21-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

UGL 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

• 

o 

21-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 19e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

CA 

1 • 88e+03 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 • 02e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

CU 

1 . 28e+01 

UGL 

0.0 

2l-aug-1990 

SS10 

FE 

4 . 19e+02 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

SS10 

K 

8 . 96e+02 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

SS10 

MG 

6 . 9  5e+02 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

MN 

6 . 83e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

NA 

9 . 72e+03 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2.9  0e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3.9  0e+0 0 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  CREK  CREK-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.30e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+0l 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-0l 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1. 50e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  0e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  CREK  CREK-3 


(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . I0e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3.00e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

2l-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

2l-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3..60e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe-Ol 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

2PROL 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 3 00+0  0 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  4 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  CREK  CREK-3  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

2l-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 .20e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

MEC6H5 

7.45e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1. 60e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

2l-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

21-aug- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

21-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH1-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD19 

V 

1.58e+02 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SD20 

PB 

7 . 35e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD22 

AS 

1 . 68e+01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  5 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

AL 

5 . 95e+04 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

BA 

7 . 92e+02 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CA 

1 . 97e+04 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CO 

5 . 15e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CR 

3 . 33e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CU 

5 . 33e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

FE 

5 . 65e+04 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

K 

1 . 36e+04 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

SS10 

MG 

9 . 41e+03 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

MN 

7 . 17e+03 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

NA 

2 . 91e+03 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

NI 

5 . 74e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3.806+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

SS10 

ZN 

2 . 29e+02 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2.00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

l.70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 8Qe+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

•  UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9.90e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug -19 90 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug -19 90 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  6 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 .30e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  DTCH  DTCH1-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 8O0+OO 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13-aug-i990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 • 0  0©+02 

UGL 

0.0 

13 -aug -19 90 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 3  0e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug -19 90 

UM20 

CH3CL 

LT 

3.2  0©+0  0 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  8 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  DTCH 

DTCH1 - 1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM2  0 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

NB 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

RDX 

4 . 92e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH1-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  1 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

13-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD19 

V 

5.80e+01 

UGL 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD20 

PB 

1 . 58e+01 

UGL 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD22 

AS 

2 . 58e+01 

UGL 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

AL 

2 . 97e+04 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

SS10 

BA 

3 . 31e+02 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

SS10 

CA 

1 . 09e+04 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CR 

1.24e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

SS10 

CU 

1.44e+01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  9 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  DTCH  DTCH1-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

FE 

2 . 53e+04 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

K 

2 . lle+04 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

MG 

4 . 25e+03 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

MN 

2 . 78e+03 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

NA 

1 . 73e+03 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+0l 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

ZN 

8 , 57e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 • 800+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .2 00+0  0 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4.20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug -19 90 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 • 6  0S  +  0  0 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1.50e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3,.  70e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  DTCH  DTCH1-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5,.  80e-  01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH1-2 


(continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

HMX 

3 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UW14 

NB 

2 . 63e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

RDX 

1.47e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH10-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

12~sep-1990 

SD20 

PB 

4 . 77e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 2  0  e + 0  .0 

UGL  . 

0.0 

12 -sep- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 .90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH10-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1.60e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3.40e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6.10e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6  oe+o  0 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6. 50e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  0e+0  0 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 • 60e+00 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH10-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4  •  0  00+ 0 0 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . ioe+oo 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 .40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB254 

ND  . 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH10-3A 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  1 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SD19 

V 

5 . 96e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

12 -sep- 1990 

SD22 

AS 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

AL 

4 . 59e+04 

UGL 

0.0 

12 -sep- 1990 

SS10 

BA 

2.3  6e+02 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CA 

1 . 86e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CR 

2 . 97e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CU 

2 . 24e+02 

UGL 

0.0 

12 -sep- 1990 

SS10 

FE 

3 . 55e+04 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH10 - 3 A  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

K 

3 . 86e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

MG 

3 . 99e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

MN 

9 . 59e+02 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

NA 

2 . 74e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

NI 

LT 

3*4  30+0 1 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

ZN 

4 . 65e+02 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5, .  80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 .20e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL- 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM2  0 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH10 - 3 A  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

135TNB 

1 . 84e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

246TNT 

1 . 13e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

24DNT 

7 . 64e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

HMX 

4 . 08e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

RDX 

3 . 06e+02 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH10-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12 -sep- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 .99e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SD19 

V 

6 . 71e+00 

UGL 

o 

• 

o 

12-sep-1990 

SD20 

PB 

2 . 06e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

o 

12-sep-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

• 

o 

12-sep-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

AL 

3 . 63e+03 

UGL 

0.0 

1 2  -  s  ep  - 1 9  9  0 

SS10 

BA 

9 . 54e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CA 

6 .24e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 • 50e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

FE 

2 . 68e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

K 

1 . 08e+04 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

MG 

1 . 80e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

MN 

4 . 35e+02 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

NA 

1 . 16e+03 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1. 80e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec- 91 


Site:  DTCH  DTCH10-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2.9  0e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

l.70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5,.  10e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

12 -sep- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 .40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+0 0 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH10-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12 -sep- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -sep- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 4  0e+0  0 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12  - sep- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 • 80e+0 0 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH10-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6.70e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5,.  OOe-  01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 • 600+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5. OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . l2e- 01 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  01-jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  DTCH 

DTCH10-6 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-sep-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH2-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

* 

o 

10-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

• 

o 

10-aug-1990 

SD19 

V 

4 . 25e+01 

UGL 

o 

o 

10-aug-1990 

SD20 

PB 

l.lle+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SD22 

AS 

1.94e+01 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

AL 

1 . 37e+04 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 75e+02 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CA 

7 . 17e+03 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CR 

6 . 04e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

FE 

1 . 23e+04 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

K 

1 . 37e+04 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

MG 

2 . 85e+03 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

MN 

1 . 93e+03 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

NA 

5 . 84e+02 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

ZN 

1.01e+02 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4.20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

0.0 

l0-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 .20e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.7  0e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 2  0e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

l0-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1. 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

'  UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 .50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2 -dec- 91 


Site:  DTCH  DTCH2-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

l0-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 2  0e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10 -aug- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 .40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-l990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10 -aug- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10 -aug- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10 -aug- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3.00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

1 . 36e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

1.42e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

2 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  01- 

jan-90  To: 

2  -  dec 

-91 

Site:  DTCH  DTCH2-2 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

1 . 18e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

1 • 16e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

1 . 66e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

3 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

1 • 160+00 

UGL 

0.0 

10-aug-199.0 

UM20 

CH2CL2 

LT 

4 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

1 . 16e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990- 

UM20 

CHCL3 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

0.0 

l0-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

1 . 34e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

1 . 28e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

6 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

7 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

1 . 02e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

TCLEE 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

1 .68e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1.15e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

HMX 

1.79e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

NB 

2 . 83e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

RDX 

1 . 46e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-3 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD19 

V 

2 . 40e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD20 

PB 

5 . 42e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

o 

14-aug-1990 

SD22 

AS 

9 . 06e+00 

UGL 

o 

o 

14-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

AL 

1 . 58e+04 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 99e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CA 

6 . 44e+03 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CR 

8 . 08e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CU 

8 . 86e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

FE 

1.08e+04 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

K 

l.lle+04 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

MG 

2.3  8e+03 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

MN 

3 . 19e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

NA 

7.29e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

ZN 

4 . 52e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7. 10e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH2-3  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 8  0e+0  0 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3.2  0e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6.70e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

TCLEE 

LT 

1 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

NB 

3 . 79e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2..  lle+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH  DTCH4-2 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

22-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

o 

22-aug-1990 

SD19 

V 

2 . 77e+01 

UGL 

o 

• 

o 

22 -aug- 1990 

SD20 

PB 

8 . 03e+00 

UGL 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

o 

22-aug-1990 

SD22 

AS 

7 . 36e+00 

UGL 

o 

o 

22-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

AL 

1 . 76e+04 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 06e+02 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CA 

3 . 56e+03 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

CR 

9 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

CU 

1 . 88e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

FE 

1 . 57e+04 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

K 

4 . 07e+03 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

MG 

2 . 09e+03 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

MN 

3 . 69e+02 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

NA 

3.45e+04 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

ZN 

3 . 18e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1. 80e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

l.70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug -19 90 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9.20e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
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Site:  DTCH  DTCH4-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1,.  50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe -  01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
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Site:  DTCH  DTCH4-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 • 80e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 • 6O0+OI 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 8  Oe -  01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

TJM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3.6  0e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7. 00e-01 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

Site:  DTCH  DTCH4-3 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

13-sep-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

0.0 

22-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

0.0 

13-sep-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

0.0 

22-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

0.0 

13-sep-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

0.0 

13-sep-1990 

SD20 

PB 

1.52e+00 

0.0 

22-aug-1990 

SD20 

PB 

5 . 64e+00 

0.0 

22-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

0.0 

13-sep-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

0.0 

22-aug-1990 

SD22 

AS 

2 . 77e+00 

0.0 

13-sep-1990 

SD22 

AS 

3 . 30e+00 

0.0 

22-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

0.0 

13-sep-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 .50e-01 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

AL 

4 . 85e+02 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

AL 

8 . 25e+02 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

BA 

1 • 126+02 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

SS10 

BA 

1 . 60e+02 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . OOe+OO 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CA 

1 . 30e+04 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

CA 

3.49e+04 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

cu 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

FE 

1 . 05e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

FE 

2 . 94e+03 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

K 

2 • 766+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

K 

4 . 95e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

MG 

3 . 22e+03 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

MG 

3 . 30e+03 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

SS10 

MN 

1.3  8e+03 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

MN 

1 . 87e+03 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

SS10 

NA 

1 . 37e+04 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

NA 

1 . 84e+04 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1.80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1. 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4.20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
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Site:  DTCH  DTCH4-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 • 10s+ 0 1 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CHE10 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.2  0e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 1 0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

r 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 3  0e+0  0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 • 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5.40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4.00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8.6  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8.6  0e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8.00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8.00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2,.  00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

XJM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

I3M18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . OOe+Ol 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 • 60e+0 1 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 • 60e+0 1 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 • 60e+0 1 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PCP 

LT 

l . 80e+0l 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

PCP 

LT 

l . 80e+0l 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4.00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2..  80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

UNK536 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1.2  0e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.2  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e- 01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 • 6O0+OO 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3. 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3.2  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL- 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CS2 

1 . 13e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 • 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

.  XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . l5e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

HMX 

3 . 88e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

HMX 

4 . 79e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

RDX 

4 . 88e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 .  lle+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH4 -  4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

13-sep-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec -91 


Site:  DTCH  DTCH4-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

o 

o 

13-sep-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

o 

13-sep-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

o 

13-sep-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

AL 

1 . 16e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-l990 

SS10 

BA 

5 . 76e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CA 

l.l8e+04 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.0le+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CR 

LT 

6  *  02e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

FE 

9 . 93e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

K 

7 . 30e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

MG 

2 . 39e+03 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

MN 

2 . 07e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

NA 

1 . 39e+04 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2  6DNT 

LT 

7 . 90e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1. 70e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4.20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

l3-sep-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

l3-sep-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep - 19  9  0 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH4-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 • 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+0 1 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5,.  00e-01 

UGL 

0.0 

13  - sep - 199  0 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1. 00e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 3 0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 • 60e+0 0 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  0l-jan-90  To: 

2- 

dec-91 

Site:  DTCH 

DTCH4 - 4 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM2  0 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 .  lOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UW14 

HMX 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UW14 

RDX 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH5 -  2 

• 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

14-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD19 

V 

2 . 07e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD20 

PB 

1.41e+02 

UGL 

o 

• 

o 

14-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

• 

o 

14-aug-1990 

SD22 

AS 

1 . 52e+01 

UGL 

o 

• 

o 

14-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

AL 

1 . 12e+05 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

BA 

4 . 94e+03 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CA 

1 . 52e+04 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CD 

6 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CO 

7 . 66e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CR 

6 . 15e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CU 

7 . 60e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

FE 

1 . 17e+05 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

K 

1 . 37e+04 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

MG 

1 . 09e+04 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

MN 

6 . 10e+03 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

NA 

2 . 78e+04 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

NI 

8 . 77e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

ZN 

3 . 29e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14 -aug- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14 -aug -19 90 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6.7  Os  ~  0 1 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH5-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

15-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SD19 

V 

1.84e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SD20 

PB 

5.21e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SD22 

AS 

1 . 62e+01 

UGL 

o 

• 

o 

15-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2.50e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

AL 

7 . 49e+03 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 05e+02 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

CA 

1 . 19e+04 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

CU 

2 . 72e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

FE 

1.01e+04 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

K 

5 . 32e+03 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

MG 

2 . 99e+03 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

MN 

3.2 le+03 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

NA 

LT 

5 . 00e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

15-aug- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 .90e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

HM18 

2  CLP 

LT 

9.90e-01 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 3 0e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

15-aug- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 • 400+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

0.0 

l5-aug-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug -19 90 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 .40e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8,  •  60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4.00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 • 60e+01 

UGL 

0.0 

15 -aug -19 90 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

15 -aug -19 90 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

15 -aug- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH5-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.2  0e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7. 10e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

2PROL 

1 . 90e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

ACET 

1 . 54e+01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

15-aug -19 90 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug -19 90 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

0.0 

15-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

15-aug- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  46 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH6-1 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPODND 

BOOL 

CONCENTRATION 

DNITS 

o 

• 

o 

24-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SD20 

PB 

2 . 49e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

DGL 

o 

o 

24-aug-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

AL 

2 . 29e+02 

DGL 

0.0 

24-aug- 1990 

SS10 

BA 

2 . 57e+01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

CA 

2 . 43e+03 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

DGL 

0.0 

24-aug- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

DGL 

0.0 

24-aug- 1990 

SS10 

CD 

9 . 68e+00 

DGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

SS10 

FE 

4 . 81e+02 

DGL 

0.0 

24-aug- 1990 

SS10 

K 

9 . 33e+02 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

MG 

1 . 12e+03 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

MN 

6 . 50e+01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

NA 

5 . 40e+03 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3.80e+01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

SS10 

ZN 

2 . 81e+01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

DM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.70e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 .90e+00 

DGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

2  6DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

DM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

DM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

DM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

DM18 

2NANIL 

LT 

4.3  0e+00 

DGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3.7  0e+00 

DGL 

0.0 

24-aug- 1990 

DM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

DGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH6-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

,LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

'  LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-l990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+0l 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-l990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

DM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 5  Oe+0  u 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  01- 

jan-90  To: 

2- 

dec- 91 

Site:  DTCH  DTCH6-1 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4.40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 • 0  0  0 + 0 1 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 .ooe+oi 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 .60e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 2  0e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3,.60e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

2PROL 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5.8  Oe -  01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0,0 

24-aug-1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH6-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 • 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 • 6O0+OO 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5.19e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

l,.65e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 .  lle+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH  DTCH6-2 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug -19 90 

SD09 

TL 

LT 

6 .99e+00 

UGL 

0 

• 

0 

24-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

SD20 

PB 

4 . 01e+00 

UGL 

0 

• 

0 

24-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH6-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

DEPTH 

(ft)  DATE 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug- 1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug -19 90 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

.  24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug- 1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24-aug-1990 

0.0 

24 -aug- 1990 

TEST 


METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

SD23 

AG 

LT 

SS10 

AL 

SS10 

BA 

SS10 

BE 

LT 

SS10 

CA 

SS10 

CD 

LT 

SS10 

CO 

LT 

SS10 

CR 

LT 

SS10 

CU 

LT 

SS10 

FE 

SS10 

K 

SS10 

MG 

SS10 

MN 

SS10 

NA 

SS10 

NI 

LT 

SS10 

SB 

LT 

SS10 

ZN 

LT 

UM18 

124TCB 

LT 

UM18 

12DCLB 

LT 

UM18 

12DPH 

ND 

UM18 

13DCLB 

LT 

UM18 

14DCLB 

LT 

UM18 

245TCP 

LT 

UM18 

246TCP 

LT 

UM18 

24DCLP 

LT 

UM18 

24DMPN 

LT 

UM18 

24DNP 

LT 

UM18 

24DNT 

LT 

UM18 

26DNT 

LT 

UM18 

2CLP 

LT 

UM18 

2CNAP 

LT 

UM18 

2MNAP 

LT 

UM18 

2MP 

LT 

UM18 

2 NANI L 

LT 

UM18 

2NP 

LT 

UM18 

33DCBD 

LT 

UM18 

3 NANI L 

LT 

UM18 

46DN2C 

LT 

UM18 

4BRPPE 

LT 

UM18 

4CANIL 

LT 

UM18 

4CL3C 

LT 

UM18 

4CLPPE 

LT 

UM18 

4MP 

LT 

UM18 

4NANIL 

LT 

UM18 

4NP 

LT 

UM18 

ABHC 

ND 

CONCENTRATION  UNITS 


2 . 50e- 01  UGL 

3 . 34e+02  UGL 
4 . 46e+01  UGL 
5 . 00e+00  UGL 
2 . 71e+03  UGL 
4 . 01e+00  UGL 
2 . 50e+01  UGL 
6 . 02e+00  UGL 
8 . 09e+00  UGL 
8 . 96e+02  UGL 
5 . 68e+02  UGL 
1 . 39e+03  UGL 
3.25e+02  UGL 
8 .  lle+03  UGL 
3 . 43e+01  UGL 
3 . 80e+01  UGL 
2 . lle+01  UGL 

1 . 80e+00  UGL 
1 . 70e+00  UGL 
2 . 00e+00  UGL 
1 . 70e+00  UGL 
1 . 70e+00  UGL 
5.20e+00  UGL 
4 . 20e+00  UGL 
2 . 90e+00  UGL 
5 . 80e+00  UGL 
2 . 10e+01  UGL 
4 . 50e+00  UGL 
7 . 90e-  01  UGL 
9 . 90e-  01  UGL 
5 . 00e-01  UGL 
1.70e+00  UGL 
3 . 90e+00  UGL 
4 . 30e+00  UGL 
3 . 70e+00  UGL 
1.20e+01  UGL 
4 . 90e+00  UGL 
1 . 70e+01  UGL 
4 . 20e+00  UGL 
7 . 30e+00  UGL 
4 . 00e+00  UGL 
5 . 10e+00  UGL 
5.20e-01  UGL 
5 . 20e+00  UGL 
1 . 20e+01  UGL 
4 . 00e+00  UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH6-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 5  0e+0  0 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-l990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug -19 90 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6.50e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 • 6O0+OO 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH6-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

DM1 8 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 • 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 6  0e+0 1 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

24 -aug -19 90 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2*3  0©+ 0 0 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

24 -aug- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

CS2 . 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD 

DTCH6-2 

COMPOUND 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

24-aug- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 .  lle+00 

UGL 

0.0 

24-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH7-6 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 • 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5.8  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CHE10 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

XJM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH7-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.2  0e+01 

UGL 

0.0 

13 -sep-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 .20e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

13  - sep- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 .40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

0.0 

13 -sep- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  55 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH7-6  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 • 6  0e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2.00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+0l 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4.70e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

13-sep-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCH 8  -  3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

20-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 .99e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SD19 

V 

1 . 07e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SD20 

PB 

3 . 04e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SD22 

AS 

5 . 22e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH8-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

AL 

3.6  8e+03 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

BA 

6 . 94e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

CA 

8 . 21e+03 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

CU 

2 . 30e+01 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

SS10 

FE 

3 . 42e+03 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

K 

5 . 0 Ve+03 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

MG 

2 . 85e+03 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

MN 

4 . 79e+02 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

NA 

1 . 91e+03 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+0l 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+0 0 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2.90e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2,.  10e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

XJM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 2  0e+00 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH8-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1.60e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-l990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8  .  60e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-l990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 000+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1.50e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

13M18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

DM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCH8-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2.00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7. 10e-01 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM20 

ACET 

LT 

1*  300+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

20-aug- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3.2  0e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

CS2 

1*3  60+OO 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 
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[ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

Page  59 

Chemical  Surface  Water 
:  2-dec-91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION  UNITS 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM2  0 

TCLEE 

LT 

1 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

20 -aug- 1990 

UM20 

TRCLE 

1 . 81e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

l.07e+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

20-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCHB-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  l 

[ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6,.99e+00 

UGL 

o 

o 

12-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+0  0 

UGL 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

SD20 

PB 

1 . 34e+01 

UGL 

o 

o 

12-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

SD22 

AS 

5 . 76e+00 

UGL 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

AL 

8 . 86e+02 

UGL 

0.0 

12 -aug -19 90 

SS10 

BA 

9 . 35e+02 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CA 

1 . 95e+04 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CO 

3 . 16e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft) .  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

FE 

4 .41e  +  04 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

K 

2 . 72e+03 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

MG 

6 . 18e+03 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

MN 

1 . 93e+04 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

NA 

7 . 00e+03 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4.20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2.10e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7  * 30e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug -19 90 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

l2-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 • 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

l.70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+0  0 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 • 000+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1. 80e+0l 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

UNK539 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

UNK540 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

UNK566 

3 . 00e+0l 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

6 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

3 . 55e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

6.50e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

5 . 00e+02 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

5 . 00e+02 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

2 . 95e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

4 . 15e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

1.30e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

9 .50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

V • 000+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

2 .90e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

1 . 15e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

2 . 90e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

1 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

5 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug -19 90 

UM20 

DBRCLM 

LT 

3 . 35e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

3 . 20e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

MIBK 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug -19 90 

UM20 

T13DCP 

LT 

3 . 50e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

2 . 55e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

2 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 .  lle+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCHB-2 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0  07-oct- 1990  SB 01  HG  LT  2.43e-01  UGL 


o 

• 

o 

07-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

• 

o 

07-oct-1990 

SD19 

V 

7 . 04e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD20 

PB 

1.74e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SD20 

PB 

6,  .40e+00 

UGL 

o 

• 

o 

07-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

o 

07-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

• 

o 

07-oct-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

AL 

4 . 19e+03 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

BA 

2 . 47e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CA 

l.lle+04 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e  +  00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

FE 

3 . 62e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

K 

6 . 71e+03 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  64 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

MG 

2.5  6e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

MN 

1 . 12e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

NA 

3 . 86e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

ZN 

2 . 53e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4.90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

07-OCt-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-OCt-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

BBZP 

LT 

3 . 4  0e+0  0 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

DBZFUR 

LT 

1.70e+00 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

NNDNPA 

LT 

4 .40e+00 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 2 0e+0 0 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

2 ,40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

1.3  6e+00 

UGL 

0.0 

07-oct~1990 

UM20 

12DCE 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

i.ooe+oo 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

1 .42e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ACET 

LT 

2 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

BRDCLM 

LT 

1 . 18e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

1 . l6e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

1 . 66e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

3 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

l. 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

1. 16e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

4 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

1, .  16e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CL2BZ 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CLC6H5 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

1 . 34e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

1 . 28e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

MIBK 

LT 

6 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

7.2  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

STYR 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

1 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

TCLEE 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

XJM20 

TRCLE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

1 . 68e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1. 65e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

RDX 

4 . 68e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

8 . 48e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

Site:  DTCH 

TEST 

METHOD 

DTCHB-3 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SD19 

V 

5 . 72e+00 

UGL 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

SD20 

PB 

1 . 74e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SD22 

AS 

5 . 44e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

AL 

4 . 97e+03 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 93e+02 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CA 

7 . 52e+03 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

FE 

3 . 06e+03 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

SS10 

K 

5 . 89e+03 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

MG 

1 . 64e+03 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

MN 

1 . 84e+02 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

NA 

2 . 75e+03 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.7  0e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug -19 90 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 3  0e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
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(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 3  Oe+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2, 00e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+0l 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug -19 90 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . 10e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

C2H3CL 

LT 

2 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1.90e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

CCL4 

LT 

5.80e-0i 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3.2  0e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6.40e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM2  0 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7. 00e-01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

o 

• 

o 

12-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 
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SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

12 -aug- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

12-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH  DTCHB-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

o 

07-oct-1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

o 

o 

07-oct-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

• 

o 

07-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SD20 

PB 

6 . 62e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

o 

• 

o 

07-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

o 

o 

07-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

• 

o 

07-oct- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2. 50e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

AL 

3 . 20e+03 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

BA 

1.21e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CA 

2.26e+04 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4.01e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2.50e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

FE 

2.21e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

K 

7 . 06e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

MG 

6.3  8e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

MN 

6 . 04e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

NA 

3 . 90e+03 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1.8  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

• 14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-OCt-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

DM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

07-OCt-1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

Dec  2,  1991 


Installation:  Milan  AAP  Page  73 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
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SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00  • 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

XJM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9.2  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2.8  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-4  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

1 . 36e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

12DCE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

1 . 42e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ACET 

LT 

2 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

2 . 00e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

1 . 18e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

1 . 16e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

1 . 66e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

3 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

C6H6 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

CCL4 

LT 

1 . 16e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

4 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

1 . 16e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

1.00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

2 . 00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CLC6H5 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CS2 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

1.34e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

1, .  00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

1. 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MEK 

LT 

1.28e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

6 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

7 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

T13DCP 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

1.02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

TCLEE 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

1 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

1 . 68e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

13 -aug -19 90 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  75 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHB-4 


(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

HMX 

1 . 79e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

HMX 

3 . 65e+00 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

RDX 

2 . 75e+01 

UGL 

0.0 

13 -aug- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCHC-1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

07-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2.43e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

10 -aug- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SD20 

PB 

2 . 17e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3,.  02e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+0  0 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SD22 

AS 

2 . 77e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SD23 

AG 

3 . 17e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD23 

AG 

8 . 19e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

AL 

3 . 52e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

AL 

6 .  lle+02 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

BA 

4 . 03e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

BA 

5 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CA 

1 . 26e+04 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CA 

1.31e+04 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  76 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-1  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 5 0e+0 1 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CU 

8 • 61e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

FE 

4 . 68e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

FE 

5 . 80e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

K 

5 . 60e+03 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

K 

6 . 57e+03 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

MG 

1 . 87e+03 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

MG 

2 . 18e+03 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

MN 

7 . 87e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

MN 

2 . 33e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

NA 

1 . 89e+04 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

NA 

4 . 45e+04 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+0 1 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+Ol 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4.2  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

10 -aug- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1.70e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5 . 2  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1. 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

10 -aug -19 90 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  78 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7 . 20e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 5  0e+0  0 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DEP 

1 . 85e+02 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  79 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DNOP 

3 . 13e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 000+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8  •  OO0+OO 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 • 100+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5.10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 .40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  80 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

UNK531 

6 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

2PROL 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ACRYL0 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e- 01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  81 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C13DCP 

.  LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3.20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-l990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1 . 00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3.6  0e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . 10e-01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  82 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-1 


(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct- 1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . 10e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 • 6O0+O  0 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 • 60e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM2  0 

UNK025 

V • OO0+O  0 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

HMX 

3 . 58e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

HMX 

5 . 63e+00 

UGL 

0.0 

l0-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

RDX 

1 . 350+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

RDX 

2 . 68e+01 

UGL 

0.0 

10-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  DTCH 

TEST 

METHOD 

DTCHC-2 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

0.0 

11-aug- 1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  83 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-2  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE 

DEPTH  (ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6.12e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1. 15e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

HMX 

3 . 4le+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

HMX 

3 . 70e+0  0 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

RDX 

1.47e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

RDX 

1 . 53e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCHC-3 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct- 1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6.99e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+0  0 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SD20 

PB 

1 . 41e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SD20 

PB 

3 . 15e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+0  0 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SD21 

SE 

LT 

3 • 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SD23 

AG 

4 . 63e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SD23 

AG 

1 . 33e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

AL 

5.29e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

AL 

6 . 52e+02 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 98e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

BA 

2.7  Oe+Oi 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CA 

1.43e+04 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CA 

1 . 74e+04 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 
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Installation:  Milan  AAP  Page  84 

Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2.5  0e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

CU 

1 . 04e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

FE 

5 . 88e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

FE 

7 . 79e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

K 

5.49e+03 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

K 

8 . 77e+03 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

MG 

1 . 65e+03 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

MG 

1 . 83e+03 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

MN 

1 • 62e+02 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

MN 

2 . lle+02 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

NA 

2 . 42e+04 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

NA 

5 . 03e+04 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

SS10 

ZN 

2.49e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

SS10 

ZN 

2 • 880+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 8  O0+ 0  0 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1. 80e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1.7  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

11-aug- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2. 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1.7  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

XJM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7 . 90e- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

DM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

DM18 

2NANIL 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2NANIL 

LT 

4.3  0e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3.7  0e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7 . 3  0e+0  0 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1.20e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+OO 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

11-aug- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5.3  0e  +  00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 ,40e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07 - oct - 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8.70e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1. 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

11-aug- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DBRCLM 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DBRCLM 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DEP 

1 . 97e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 5  0e+0  0 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5.00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4,.  80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-3  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

11-aug- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 0  0e+0 1 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3.60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-OCt-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-OCt-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3.60e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM18 

UNK531 

2 . 00e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM18 

UNK536 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.2  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 3  0e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-3  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

2 . 35e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

BRDCLM 

3 . 04e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8.3  0e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2 . 30e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM2  0 

CHBR3 

3 . 33e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CHBR3 

7 . 33e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1. 00e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

1 . 12e+01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

DBRCLM 

2 . 55e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e- 0 1 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 . 40e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 6  0e+ 0  0 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  DTCH  DTCHC-3 


(continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

11-aug- 1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7. 00e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM2  0 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 .40e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

24DNT 

l.lle+00 

UGL 

0.0 

07-OCt- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

HMX 

2 . 09e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

HMX 

7 . 75e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

NB 

LT 

1. 07e+00 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

RDX 

1 . 55e+01 

UGL 

0.0 

07-oct- 1990 

UW14 

RDX 

3 . 71e+01 

UGL 

0.0 

ll-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e-01 

UGL 

0.0 

07-oct-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5.56e-01 

UGL 

Site:  DTCH 

DTCHC-4 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

13-aug-1990 

SD20 

PB 

1 . 05e+01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

HMX 

1 . 97e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 


From:  01-jan-90  To: 

2-i 

dec-91 

Site:  DTCH 

DTCHC-4 

(continued) 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 .  lle+00 

UGL 

0.0 

13-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Site:  RVER 

RVER - 1 

SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

01-dec-1990 

SB01 

HG 

LT 

2 . 43e- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

14 -aug- 1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SD20 

PB 

3 . 04e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD20 

PB 

LT 

1 . 26e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

14 -aug- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SD23 

AG 

LT 

2,.50e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

AL 

3 . 04e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

AL 

5 . 99e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

BA 

2 . 43e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

BA 

3 . 42e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CA 

2 . 47e+03 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

CA 

3.3  0e+03 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

14 -aug -19 90 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

FE 

2 . 73e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

FE 

8 . 86e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01 -j an- 90  To:  2 -dec -91 


Site:  RVER  RVER-1  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

K 

1 . 42e+03 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

K 

3.2  5e+03 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

MG 

1.01e+03 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

MG 

1.6 0e+03 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

MN 

1 . 84e+02 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

MN 

2 . 51e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

NA 

3 . 77e+03 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

NA 

3 . 84e+03 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

NI 

LT 

3.43e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

SS10 

ZN 

LT 

2 . lle+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 . 20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9.90e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

3 NANI L 

LT 

4 . 90e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5.20e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

4 NANI L 

LT 

5.20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9.20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-l990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

DM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

BENZID 

ND 

l.00e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1.3  0e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 . 40e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1.7  0e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DMP 

LT 

1.50e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

1 . 50e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 • 00s+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

FANT 

LT 

3.3  0e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8.6  0e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

NAP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  0l-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-1  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+0l 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2 . 80e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1.20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM2  0 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 . 80e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

12DCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

• 14-aug-1990 

UM2  0 

12DCLP 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM2  0 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1 . 00e+02 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM2  0 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

•  1.00e+02 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5 . 90e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 3 0e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM2  0 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-1  (continued) 


SAMPLE 
DEPTH  (ft) 

SAMPLE 

DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5. 0de-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1.40e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM2  0 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

O.'O 

14-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  00+ 0  0 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CH3CL 

LT 

3 . 20e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

CHCL3 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

l.00e+01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM2  0 

CS2 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6.70e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

l4-aug-1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UM20 

MEK 

LT 

6,.  40e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM2  0 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM2  0 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7.00e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7. 00e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM2  0 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8.40e-01 

UGL 

o 

• 

o 

14-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical . Surface  Water 


From:  01-jan-90  To: 

Site:  RVER  RVER-1 

SAMPLE  SAMPLE  TEST 

DEPTH  (ft)  DATE  METHOD  COMPOUND 

2 -dec- 91 

(continued) 

BOOL  CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

01-dec- 1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6 . 26e- 01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e- 01 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e-01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e-  01 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UW14 

26DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

0.0 

01-dec- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1.65e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UW14 

NB 

LT 

1.07e+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

14-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

0.0 

01-dec-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

Site:  RVER 

TEST 

METHOD 

RVER -2 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

o 

• 

o 

22-aug-1990 

SD09 

TL 

LT 

6 . 99e+00 

UGL 

o 

• 

o 

22 -aug- 1990 

SD19 

V 

LT 

3 . 82e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SD20 

PB 

LT 

1.26e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SD21 

SE 

LT 

3 . 02e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SD22 

AS 

LT 

2 . 54e+00 

UGL 

o 

• 

o 

22 -aug- 1990 

SD23 

AG 

LT 

2 . 50e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

AL 

LT 

1.41e+02 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

BA 

1 . 98e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

BE 

LT 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CA 

2 . 10e+03 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

CD 

LT 

4 . 01e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CO 

LT 

2 . 50e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

CR 

LT 

6 . 02e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

CU 

LT 

8 . 09e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

FE 

5 . 57e+02 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

K 

1 . 69e+03 

UGL 

0.0 

22 -aug-1990 

SS10 

MG 

1 . 04e+03 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

MN 

2 . 31e+02 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-2  (continued) 


SAMPLE 

SAMPLE 

TEST 

DEPTH  (ft) 

DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

NA 

3 . 34e+03 

0.0 

22 -aug- 1990 

SS10 

NI 

LT 

3 . 43e+01 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

SB 

LT 

3 . 80e+01 

0.0 

22-aug-1990 

SS10 

ZN 

LT  " 

2 . lle+01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

124TCB 

LT 

1 . 80e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

12DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

12DPH 

ND 

2 • 0  0g+0  0 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

13DCLB 

LT 

1.70e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

14DCLB 

LT 

1 . 70e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

245TCP 

LT 

5 .20e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

246TCP 

LT 

4 . 20e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DCLP 

LT 

2 . 90e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

24DMPN 

LT 

5 . 80e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DNP 

LT 

2 . 10e+01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

24DNT 

LT 

4 . 50e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

26DNT 

LT 

7.90e-01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2  CLP 

LT 

9 . 90e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2CNAP 

LT 

5 . 00e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

2MNAP 

LT 

1 . 70e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2MP 

LT 

3 . 90e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2 NANI L 

LT 

4 . 30e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

2NP 

LT 

3 . 70e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

33DCBD 

LT 

1.20e+01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

3NANIL 

LT 

4 . 90e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

46DN2C 

LT 

1 . 70e+01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4BRPPE 

LT 

4 . 20e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4CANIL 

LT 

7.3  0e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4CL3C 

LT 

4 . 00e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4CLPPE 

LT 

5 . 10e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4MP 

LT 

5 . 20e- 01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4NANIL 

LT 

5.2  0e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

4NP 

LT 

1 . 20e+01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ABHC 

ND 

4 . 00e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ACLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

AENSLF 

ND 

9 .20e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ALDRN 

ND 

4 . 70e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANAPNE 

LT 

1.70e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ANAPYL 

LT 

5 . 00e-01 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ANTRC 

LT 

5 . OOe- 01 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2CEXM 

LT 

1 . 50e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2CIPE 

LT 

5 . 30e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

B2CLEE 

LT 

1 . 90e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

B2EHP 

LT 

4 . 80e+00 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BAANTR 

LT 

1 . 60e+0o 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BAPYR 

LT 

4 . 70e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BBFANT 

LT 

5 . 40e+00 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UNITS 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-2  (continued) 


SAMPLE 

DEPTH 

SAMPLE 
(ft)  DATE 

TEST 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BBZP 

LT 

3 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BENSLF 

ND 

9 . 20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BENZ ID 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BENZOA 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

BGHIPY 

LT 

6 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BKFANT 

LT 

8 . 70e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

BZALC 

LT 

7.20e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CHRY 

LT 

2 .40e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

CL6BZ 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CL6CP 

LT 

8 . 6  0e+0  0 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

CL6ET 

LT 

1 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBAHA 

LT 

6 . 50e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBHC 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DBZFUR 

LT 

1 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

DEP 

LT 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

DLDRN 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

DMP 

LT 

1 . 50©+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

DNBP 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

DNOP 

LT 

l . 50e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ENDRN 

ND 

7 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ENDRNA 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ENDRNK 

ND 

8 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

ESFS04 

ND 

9.2  0e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

FANT 

LT 

3 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

FLRENE 

LT 

3 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

GCLDAN 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HCBD 

LT 

3.40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HPCL 

ND 

2 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

HPCLE 

ND 

5 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ICDPYR 

LT 

8 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

ISOPHR 

LT 

4 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

LIN 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

MEXCLR 

ND 

5 . 10e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

NAP 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

NB 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NNDMEA 

ND 

2 • 006+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NNDNPA 

LT 

4 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

NNDPA 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB016 

ND 

2 . 10e+0l 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB221 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB232 

ND 

2 . 10e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB242 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB248 

ND 

3 . 00e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PCB254 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCB260 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PCP 

LT 

1 . 80e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PHANTR 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM18 

PHENOL 

LT 

9 . 20e+00 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-2  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PPDDD 

ND 

4 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PPDDE 

ND 

4 . 70e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PPDDT 

ND 

9 .20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

PYR 

LT 

2.8  0e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM18 

TXPHEN 

ND 

3 . 60e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

111TCE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

112TCE 

LT 

1 .20e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

11DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

11DCLE 

LT 

6 • 80e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

12DCE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

12DCLE 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

12DCLP 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

2CLEVE 

LT 

7.10e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ACET 

LT 

1 . 30e+01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ACROLN 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

ACRYLO 

ND 

1.00e+02 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

BRDCLM 

LT 

5.90e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

C13DCP 

LT 

5 . 80e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

C2AVE 

LT 

8 . 30e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

C2H3CL 

LT 

2 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

C2H5CL 

LT 

1 . 90e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

C6H6 

LT 

5.00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CCL3F 

LT 

1 . 40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CCL4 

LT 

5.80e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CH2CL2 

LT 

2.3  0e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

CH3BR 

LT 

5 . 80e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

CH3CL 

LT 

3 . 2  0e+0  0 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CHBR3 

LT 

2,.  60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CHCL3 

LT 

5 . OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CL2BZ 

ND 

1.00e+01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

CLC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

CS2 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

DBRCLM 

LT 

6 . 70e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

ETC6H5 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UM20 

MEC6H5 

LT 

5 .  OOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

MEK 

LT 

6 .40e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

MIBK 

LT 

3 . 00e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

MNBK 

LT 

3 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

STYR 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

T13DCP 

LT 

7 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM2  0 

TCLEA 

LT 

5 . lOe- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

TCLEE 

LT 

1 . 60e+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

TRCLE 

LT 

5 . 00e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UM20 

XYLEN 

LT 

8 . 40e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

135TNB 

LT 

6.26e-01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

13DNB 

LT 

5 . 19e-01 

UGL 
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Analytical  Results  for  Chemical  Surface  Water 
From:  01-jan-90  To:  2-dec-91 


Site:  RVER  RVER-2  (continued) 


SAMPLE  SAMPLE  TEST 


DEPTH 

(ft)  DATE 

METHOD 

COMPOUND 

BOOL 

CONCENTRATION 

UNITS 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

246TNT 

LT 

5 . 88e- 01 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

24DNT 

LT 

6 . 12e- 01 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

2  6DNT 

LT 

1 . 15e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

HMX 

LT 

1 . 65e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

NB 

LT 

1 . 07e+00 

UGL 

0.0 

22 -aug- 1990 

UW14 

RDX 

LT 

2 . lle+00 

UGL 

0.0 

22-aug-1990 

UW14 

TETRYL 

LT 

5 . 56e- 01 

UGL 

Report  completed  normally. 


